Vítězslav Stříž, Jiří Čuda 

Malý katalog pro konstruktéry 

Operační zesilovače 

Operační zesilovače jsou jednou z nejvíce používaných víceúčelových mikroelektronických součástek 
v průmyslové i spotřební elektronice. V katalogu jsou shrnuty nejdůležitější vlastnosti těchto moderních 
součástek. Katalog je sestaven z nejdůležitějších typů operačních zesilovačů, které dosud u nás nebyly, 
nikde publikovány nebo jsou velmi málo známé, avšak často jsou používány. Znalost jejich technických 
vlastností může napomoci konstruktérům při moderním řešení návrhů elektronických zapojení, popříp. 
doplnit informace při studiu zahraniční literatury. 


Vysvětlivky použitých 
znaků a zkratek 

yAjj napěťové zesílení (ve V/mV, příp. V/V) 

zAuq napěťové zesílení otevřené smyčky 

B, šířka přenášeného pásma při zesílení 

A = 1 (v MHz) 

BW šířka pásma (v MHZ) 

C c kapacita kompenzačního kondenzátoru 

(PF) 

C\ vstupní kapacita (pF) 

/ cc napájecí proud 

/, B vstupní klidový proud 

I\d vstupní proud (mA) 

/,o vstupní proudová nesymetrie 

/ 0 výstupní proud 

P tot ztrátový výkon celkový 

R, vstupní odpor 

Ro výstupní odpor 

Sr rychlost přeběhu (V/ps) 

t, doba náběhu (ps, příp. ns) 

fc, doba ustálení (v ns, popříp. ps) 

U\ vstupní napětí soufázové (V) 

-«id vstupní napětí diferenční (V) 

C/,o vstupní napěťová nesymetrie 

Uh vstupní šumové napětí (v nV/ y Hi) 

U 0 výstupní napětí mezivrcholové, při unipo- 

lárním napájení vrcholové 
Í7 S napájecí napětí; u - unipolární, s - symet- 
rické 

ů B rozsah dovolené pracovní teploty: 

A -55 až + 125 °C 
B -25 až +70 °C 
C -25 až +85 °C 
D O až +70 °C 
F -40 až +85 °C 
G -40 až +105 °C 
H -10 až +70 °C 
J -20 až +85 °C 
K -55 až +70 °C 

Malá písmena před číselným údajem nebo za 
ním znamenají: 

s symetrické napětí 

u nesymetrické napětí (unipolární) 

p piko 

f femto 

k kilo 

G giga 

T tera 

Ve sloupci „D“ (Druh): 

B bipolární (přechodový) 

BF bipolární se vstupním polem řízeným tran- 

zistorem 

BJF bipolární ve vstupním přechodovým polem 

řízeným tranzistorem 
BM technologie BiMOS 

CM technologie CMOS 


CB bipolární komplementární proces 

H hybridní 

L vyroben podle spolehlivostní normy výrob- 

ce 

LB vyroben podle normy MIL-STD 883, 

Level B 

S křemíkový 

Sg s křemíkovým hradlem 

Ve sloupci „P“ (Použití): 

A pro analogová zapojení 

ALP nastavitelný malý příkon 

B oddělovací zesilovač (buffer) 

C pro komunikační přístroje 

CF s proudovou zpětnou vazbou 

CPR číslicově programovatelný 

ČV číslicově řízený 

D dekompenzovaný 

F s napěťovou zpětnou vazbou 

I pro průmyslové použití 

K komparátor 

LP s malým příkonem 

LT laserem trimovaný 

Ml převodník impedance 

MP mikrovýkonový zesilovač 

MZ s malým ziskem 

NN nízkonapěťový 

nš s malým šumem 

OS zkrat na výstupu není definován 

P přesný zesilovač 

PR programovatelný 

PZ proudový zesilovač 

RZ s regulovatelným ziskem 

S pro spínací obvody 

SH pro vzorkovací a přídržné zesilovače 

SP spolehlivý, úroveň zkoušky 1 ,2 

Š širokopásmový 

ŠD širokopásmový, dekompenzovaný 

TR transkondúktanční 

TX vysílač 

U univerzální 

UF napěťový sledovač 

UK napěťový komparátor 

UVR ultra rychlý 

V výkonový 

VN vysokonapěťový 

vnš s velmi malým šumem 

VR velmi rychlý 

Ve sloupci „(7ío“: 

Poznámka TK udává teplotní součinitel TK U, o 
(v pV/K). 

Ve sloupci „P“ (pouzdro): 

Uvádí se typové označení podle mezinárodně plat- 
ných norem nebo zvyklostí: 

DIP plastové pouzdro s vývody ve dvou řadách 

CDIP keramické pouzdro s vývody ve dvou 
řadách 

MDIP kovové pouzdro s vývody ve dvou řadách 


SO plastové pouzdro se zmenšenými rozměry 
pro technologii povrchové montáže 
LCC plastové pouzdro s bočními vývody 
Ve sloupci „V“ (výrobce): 

AD Analog Devices lne., USA a SRN 
ALD Advanced Linear Devices lne., USA 
CC Comlinear Corporation, USA, 

evropské zastoupení Transtech, SRN 
D Datel Corp., USA 

H Harris Semiconductor, USA a SRN 

IN Intersil lne., nyní Harris 

LT Linear Technology Corp., USA, 

evropské zastoupení Bacher, Rakousko 
M Motorola lne., USA a SRN, evropské 
zastoupení pro ČSFR firma Elbatex, 
Praha 

MX Maxim Integrated Productis lne., USA 
evropské zastoupení 
Spezial Electronic, SRN 
NS National Semiconductor Corp., 

USA a SRN, zastoupení pro 
ČSFR firma Elbatex, Praha 
P Philips Components, Holandsko 

PMI Precision Monolithics lne., USA, 

nyní Analog Devices 
PL Plessey Semiconductors Ltd; 

Velká Británie 

R Raytheon Semiconductors Corp., USA 

S Siemens AG., SRN 

SX Sipex Corp. SRN a USA 

TI Texas Instruments lne., USA a SRN 
V Valvo GmbH., SRN, nyní 

PHILIPS Components 
RFT Halbleiterwerk Frankfurt/Oder, 

SRN, nyní MTG 

Ve sloupci „Z“ (zapojení vývodů): 

Zapojení jsou očíslována. Jejich vyobrazení je na 
konci katalogu. 

Označení vývodů v zapojeních: 

B booster 

FF napájení v přímém směru 

INH inhibit 

/se, řídicí vstup 

K, Kl 

K 2i K 3 kompenzace kmitočtové charakteristiky 
N, N 1t 

N 2 kompenzace vstupní 

napěťové nesymetrie 
NC nepoužitý vývod 

PWR vstup pro řízení výkonu 

O výstupu 

GND zemnicí (společný) vývod 

-/ invertující vstup 
+/ neinvertující vstup 
U s napájecí napětí 
-U s záporné napájecí napětí 
+U S kladné napájecí napětí 

\ 


v 
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AD101AH B 


AD201AN 

AD301AH 

AD301AN 


AD301ALN 


AD504JH B 
AD504KH B 
AD304LH B 
A0504MH B 
AD504SH B 
AD505J B 
AD505K B 
A0505S B 
AD5063H B 
AD506KH B 
AD506LH B 
AD506SH B 
AD5073H B 
AD507KH B 
AD507SH B 
AD508J B 
AD508K B 


0 

P 

B . 

U,0S 

B 

o,os 

B 

u,os 

B 

u,os 

H,F 

Š,VR 

H,F 

Š,VR 

H,F 

Š,VR 

H,F 

Š,VR 

H,F 

VR 

H,F 

VR 

H,F 

VR 

H,F 

VR 

H,F 

VR,13 

H,F 

VR,13 

H,F 

VR,13 

H,F 

VR,13 

B,D 

U 

B,D 

U 

B,F 

F ,13 

B,F 

P,13 

B,F 

P,13 

B 

P ,13 

B 

P ,13 

B 

P ,13 

B 

P,13 

B 

P ,13 

B 

VR 

B 

VR 

B 

VR 

B,F 

P ,13 

B,F 

P ,13 

B,F 

P ,13 

B,F 

P ,13 

B 

Š,VR 

B 

Š,VR 

B 

Š,VR 

B 

P 

B 

P 



s30 sl5 500 

s30 sl5 500 

s30 sl5 500 

s30 sl5 500 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s20 slO 

s30 sl5 500 
s30 sl5 500 
s3 slO 

s3 slO 

s3 slO 


sU S sU S 


3U s s 

sU S sU S 
sU c sU c 


sU S sU S 


s4 slO 
s3 slO 
s3 slO 
s3 slO 
sl2 sil 
sl2 sil 


sU S sU S 


U I0 *10 


max max 
QmV] CnA] 


10 
10 

/,? 1 50 


2 5p 

50TK 

1 5p 

20TK 

1 5p 

10TK 

1 5p 

50TK 


6 12 

5 4 

50 

20 

20 

2.5 40 

1.5 15 

0,5 10 
0,5 10 
0,5 10 

5 

2.5 

2.5 

3.5 

1.5 
1 

1,5 

5 25 

3 15 

4 15 



T8-4 
T8-4 
T8-4 
T8-4 
T10-1 
T10-1 
T10-1 
T8-6 
T8-6 
T8-6 
T8-6 
D T8-9 
T8-9 
T8-9 
T8-4 
O I T8-4 
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TYP 

D 

P 

AD508L 

B 

P 

AD509JH 

B 

VR,9 

AD509KH 

B 

VR,9 

AD509SH 

B 

VR,9 

AD510JH 

B 

P,LT 

AD510KH 

B 

P,LT 

AD510LH 

B 

P,LT 

AD510SH 

B 

P,LT 

AD511A 

B,F 

U 

AD511B 

B,F 

U 

A0511C 

B,F 

U 

AD512K 

B 

U,OS 

13 

A0512S 

B 

U,OS 

13 

AD513K 

B,F 

U 

AD514J 

B 

u 

AD514K 

B 

u 

AD514L 

B 

u 

AD514S 

B 

u 

* AD515JH 

B,F 

U,13 

A0515KH 

B,F 

U,13 

A0515LH 

B,F 

U, 13 

A0515AJF 

B,F 

U,13 

AD515AKH 

B,F 

U,13 

AD515ALH 

B,F 

U,13 

AD516J 

B,F 

U 

AD516K 

B,F 

U 

A0517JH 

B 

P,LT 

AD517KH 

B 

P,LT 

AD517LH 

B 

P,LT 

AD517SH 

B 

P,LT 

AD518JH 

B 

VR 

AD518KH 

B 

VR 

AD518SH 

B 

VR 

AD5183N 

B 

VR 

'AD518KN 

B 

VR 

AD522A 

B 

P,RZ 

AD522B 

B 

P,RZ 

AD522C 

B 

P,RZ 

AD522S 

B 

P,RZ 

AD523J 

B,F 

P,13 



U I 

P tot 

*a 

U S 

U I0 

I I0 

X IB 

X I+ 

max 

[V] 

max 
[mW ] 


[V] 

max 

CmV] 

max 

CnA] 

max 

CnA] 

slL 


D 

sl5 

0,5 

1 

10 


sil, 5 sil 
sil 


10 50 

8 25 

8 25 

0,1 5 

0,05 4 
0,02 2,5 
0,05 4 



1 

3 50 


8 2p 
20 


250 40 


200 50 15> 10 

200 50 15 =*10 

25 100 

4pF 

13 100 

4pF 

10 100 

4pF 

13 100 

4pF 

25 1T 100 >25 

10 1T 100 >25 

5 1T 100> 25 

200 2>í 200 >50 


100 
2pF 

100 
2pF 

100 
2pF 

100 

2pF 

300f 1000T 

0,8pF 

150f 1000T 

0,8pF 

75f 1000T 

0,8pF 

300f 1000T 
0,8pF 

150f 1000T 
0,8pF 

75f 1000T 

0,8pF 


15c 30+ 

20 + 

15c 30+ 

20 + 

10 10 + 

0,3+ 

10 10 + 

0,3+ 

10 10 + 

0,3+ 

10 10 + 

0,3+ 

1+ 75 

7 ť + 

1+ 75 

7 ť + 

1+ 75 


0,75+ 
0,35+ 50+ 

0,35+ 50+ 

0,35+ 50+ 

1+ 50+ 

1+ 50+ 


3 20p 
1 lOp 
0,15 1 
0,07 0,75 
0,05 0,25 
0,07 0,2 
10 200 

4 50 

4 50 

10 200 

4 50 

0,4 20 
0,2 10 
0,1 5 

0,2 20 

50 


0,5 

100> 25 

0,5 

100 > 50* 

0,5 

O 

IA 

A 

o 

o 

0,5 

100> 25* 

0,5 

100 >25' 


7, 34 T099 
7, 3+ T099 


0,25+ 20+ 
0,25+ 20+ 
0,25+ 20+ 
0,25+ 20+ 


25 10G 

15 10G 

10 10G 

25 10G 

lp 10T 

3pF 


D T8-4 
D T8-9 
D T8-9 
D T8-9 
D T8-2 
D T8-2 
D T8-2 
T8-2 
Z5-1 
Z5-1 
Z5-1 
O T8-6 


T8-1 
T8-1 
D8-1 
08-1 
014-8 
014-8 
D14-8 
D 014-8 
D T8-6 
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AD523K BF 

AD523L BF 

AD528J BF 
AD528K BF 
AD528S BF 
AD540J BF 

AD540K BF 

AD540S BF 

AD542JH BF 

AD542KH BF 

AD542LH BF 

AD542SH BF 

AD544JH BF 

AD544KH BF 

AD544LH BF 

AD544SH BF 

AD545AJ BF 

AD545AK BF 

AD545AL BF 

AD545AM BF 

AD545JH BF 

AD545KH BF 

AD545LH BF 

AD545MH BF 

AD546JN BF 

AD546KN BF 

AD547JH BF 

AD547KH BF 

AD547LH BF 

AD547SH BF 

A0548AH BF 

AD548AQ BF 

AD548AR BF 

AD548BH BF 

AD548BQ BF 

AD548BR BF 

AD548CH BF 

AD548CQ BF 


s20 

s20 

s20 

s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 slO 
s20 sil 
s20 sil 
s20 sil 
s20 sil 
s20 sil 
s20 sil 
s20 sil 
s20 sil 


u s 

U I0 

[V] 

max 

"mV] 

sl5 

20 

sl5 

20 

sl5 

1 

sl5 

0,3 

sl5 

0,3 

sl5 

50 

sl5 

20 

sl5 

20 

sl5 

2 

sl5 

1 

sl5 

0,5 

sl5 

1 

sl5 

2 

sl5 

1 

sl5 

0,5 

sl5 

1 

sl5 

1 

sl5 

1 

sl5 

0,5 

sl5 

0,25 

sl5 

1 

sl5 

1 

sl5 

0,5 

sl5 

0,25 

sl5 

2 

sl5 

1 

sl5 

1 

sl5 

0,5 

sl5 

0,25 

sl5 

0,5 

sl5 

2 

sl5 

2 

sl5 

2 

sl5 

0,5 

sl5 

0,5 

sl5 

0,5 

sl5 

0,25 

sl5 

0,25 


TRA 
^IB I H U 

[MQ] AygO 

max C T BW+ 

[nA] [ pF] [MHz] 


0,5p 10T 75 >-40 |> 10 

3pF 



=►5 20u-t 

0,5+ 


0,25p 10T 75>40 u j>10 >5 20p+ 


100 u >70+ 

i r.r>0 . 


5Qp 100 >20 

2pF 


r 12 

> 6 + 1 + 


25p 100 >50 u >12 


25p 100 >50° 

2pF 


=>12 

> 6 + 1 + 


50p 1T f>100 u >12 


25p 1T > 250 
6pF 

25p 1T =*250° 

6pF 

25p 1T >250 c 

6pF 

50p 1T >30° 

3pF 

25p 1T =>50° 

3pF 


>12 

>3+ 1+ 

>12 

>3+ 1+ 

>12 

>3+ 1+ 

>12 

>3+ 2+ 

>12 

>3+ 2+ 


25p 1T >50 u >12 


25p 1T » 50° 
3pF 

2p 1000T >40 c 

0,8pF 

lp 1000T >50 c 

0,8pF 


> 50 >12 

>3+ 2+ 

>40° >12 

> 2 + 1 + 

>50° >12 

> 2 + 1 + 

>50° >12 

> 2 + - 1 + 

>50° >12 

> 2 + 1 + 

>40° >12 

>0,3+ 0,7+ 

>50° >12 35+ 

=►0,3+ 0,7+ 

>•50° >12 35+ 

>0,3+ 0,7+ 

lp 1000T >50° >12 35+ 

0,8pF >0,3+ 0,7+ 

lp 1000T 1000>300° 12 35+ 

0,8pF 3> 2+ >0,7+ 

0,5p 1000T 1000>300° 12 35+ 


50p 1T >100° 

6pF 

25p 1T >250° 

6pF 

25p 1T >250° 

6pF 

25p 1T >250° 

6pF 


3 >2+ >0,7+ 
12 

3+ 1+ 

12 

3+ 1+ 

12 

3+ 1+ 

12 

L 3+' 1 + 


30p 3T 1000>300 u 12 


1 , 8 + 0 , 8 + 


30p 3T 1000>300 12 


1 , 8 + 0 , 8 + 


30p 3T 1000>300 12 


1 , 8 + 0 , 8 + 


15p 3T 1000>300 12 


1 , 8 + 0 , 8 + 


15p 3T 1000>300 12 


1 , 8 + 0 , 8 + 


15p 3T 1000>300 12 


3pF 1,8+ 0,8+ 

lOp 3T 1000>300° 12 30+ 

3pF 1,8+ 0,8+ 

lOp 3T 1000>300° 12 30+ 

3pF I 1,8+ 0,8+ 


T099 AD T8-6 

T099 AO T8-6 

T099 AD T8-1 
T099 AD T8-1 
T099 AD T8-1 
T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 ' 

T099 AO T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

DIP8 AD D8-6 

DIP8 AD D8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

T099 AD T8-6 

CDIP8 AD D8-6 

S08 AD S8-6 

T099 AD T8-6 

CDIP8 AD D8-6 

S08 AD S8-6 

T099 AD T8-6 

CDIP8 AD D8-6 





















AD5483N BF 

AD5483R BF 

A0548KN BF 

AD548SH BF 

AD548SQ BF 

AD548TH BF 
AD548TQ 

AD5493H BF 
AD549KH BF 
AD549LH BF 
AD549SH BF 
AD6113H BF 
AD611KH BF 
AD6423H BF 
AD642KH BF 
A0642LH BF 
AD642SH BF 
AD6443H BF 
AD644KH BF 
AD644LH BF 
AD644SH BF 
AD645AH BF 
AD645BH BF , 
AD6453N BF 
AD645KN BF 
AD645SH BF 
A06473H BF 
AD647KH BF 
AD647LH BF 
A0647SH BF 
AD647SE BF 
AD648AH BF 
AD648AQ BF 
AD648BH BF 
A0648BQ BF 
AD648CH BF 
A0648CQ BF 
AD6483N BF 


s4,5- s20 

18 

s4,5- s20 

18 

s4,5- s20 

18 

s4,5- s20 

18 

s4,5- s20 

18 

s4,5- s20 

18 

s5-18 slL 


s5-18 sUg 

s5-18 sUg 

S5-18 sU g 

s5-18 s30 

S5-18 s30 

s5-18 s20 

S5-18 s20 

S5-18 s20 

S5-18 s20 

S5-18 s20 

S5-18 s20 

S5-18 s20 

s5-18 s20 

s5-18 sllg 

s5-18 sUg 

s5-18 sUg 

s5-18 sUg 

S5-18 sUg 

s5-18 s20 

S5-18 s20 

s5-18 s20 

S5-18 s20 

s5-18 s20 

sl8 sU q 

s4,5-18 ^ 

sl8 sl) q 

s4,5-18 b 

sl8 sU q 

s4 , 5-18 

sl8 sU q 

s4,3-18 b 

sl8 sll q 

s4,5-18 b 

sl8 sll q 

s4,5-18 ^ 

sl8 sll q 

s4 , 5-18 b 


sil 

sil 

sil 

sil 

sil 

sil 

slB 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
slO 


sUg 500 


sUg 500 


sUg 750 


sUg 750 


slO 

slO 

slO 

slO 

slO 

slB 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
s!8 500 



0,5 lp 5p 
0,25 0,5p 3p 
0,5 lp 5p 
0,25 0,5p 3p 
0,5 lp 5p 


X IB 

R I 

[MQ] 

max 

[nA] 

CÍF] 

30p 

3T 

3pF 

15p 

3T 

3pF 

15p 

3T 

3pF 

30p 

3T 

3pF 

30P 

3T 

3pF 

15p 

3T 

3pF 

250f 

1000T 

0,8pF 

lOOf 

1000T 

0,8pF 

60f 

1000T 

0,8pF 

lOOf 

1000T 

0,8pF 

lOOp 

1T 

3pF 

50p 

1T 

3pF 

75p 

1T 

6pF 

35p 

1T 

6pF 

35p 

1T 

6pF 

35p 

1T 

6pF 

75p 

1T 

3pF 

35p 

1T 

3pF 

35p 

1T 

3pF 

35p 

1T 

3pF 

5p 

100T 

2,2pF 

3p 

100T 

2,2pF 

5p 

100T 

2,2pF 

3p 

100T 

2,2pF 

5p 

100T 

2,2pF 

75p 

100T 

6pF 

35p 

100T 

6pF 

35p 

100T 

6pF 

35p 

100T 

6pF 

35p 

100T 

6pF 

30p 

300T 

3pF 

30p 

300T 

3pF 

15p 

300T 

3pF 

15p 

300T 
' 3pF 

15p 

300T 

3pF 

15p 

300T 

3pF 

30p 

300T 

3pF 



1000»300“ 12 
1 , 8 + 

100 0300° 12 

1 , 8 + 

1000=*300° 12 

1 , 8 + 

1000»300° 12 

1 , 8 + 

100 0300° 12 

1 , 8 + 

100 0300° 12 

1 , 8 + 

100 0300° 12 
3 = 

1000^300° 12 
3 3 

1000>300° 12 
3 : 

1000*300° 12 
3 = 

on 


DIP8 AD 

DIP8 AD 

DIP8 AD 

T099 AD 

CDIP8 AD 

T099 AD 
CDIP8 AD 

T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AO 
DIP8 AD 
DIP8 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AD 
T099 AO 
LCC20 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
DIP8 AD 


T8-6 
T8-6 
T8-6 
T8-6 
T8-6A 
T8-6A 
T8-22A 
T8-22A 
T8-22A 
T8-22A 
T8-22A 
T8-22A 
T8-22A 
T8-22A 
T8-6C 
T8-6C 
D8-6 
D8-6 
T8-6C 
T8-22A 
T8-22A 
T8-22A 
TB-22 A 
L20-22 
T8-22A 
D8-22 
T8-22A 
08-22 
T8-22 A 
D8-22 
D8-22 
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AD648JR BF 
AD648KN BF 
AD648KR BF 
AD648SH BF 
AD648SQ BF 
AD648TH BF 
AD648TQ BF 
AD704AN BF 
AD704AQ BF 
AD704AR BF 
A0704BQ BF 
A0704JN BF 
AD704JR BF 
AD704KN BF 
A0704TQ BF 
AD705AQ BF 
AD705BQ BF 
AD705JN BF 
AD705JR BF 
AD705KN BF 
AD705TQ BF 
AD706AQ BF 
AD706BQ BF 
AD706DN BF 
AD706JR BF 
AD706KN BF 
AD706TQ BF 
AD707AH BF 
AD707AQ BF 
AD707AR BF 
AD707BH BF 
AD707BQ BF 
AD707CH BF 
AD707CQ BF 
AD7073N BF 
AD707DR BF 
AD707KN BF 


slB 

S4.5-18 

,sl8 

s4,5-18 

sl8 

s4,5-18 

sl8 

s4,5-18 

sl8 

s4,5-18 

slB 

s4,5-18 

sÍ8 

s4,5-18 


U I P tot 

h* 

max max 

[ V 3 C mW J 


sU s slB 500 


sU s sl8 500 


sUg sl8 500 


sU c s!8 500 


sUg slB 500 


sUg sl8 1 500 


s0,7 sUg 650 

s0,7 sUg 650 

s0,7 sUg 650 

s0,7 sUg 650 

s0,7 sUg 650 

s0,7 sLL 650 
b 

s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 
s0,7 sUg 650 


sUg sUg 500 


sUg sUg 500 


sUg sUg 500 


sUg sllg 500 


sUg sUg 500 


sU c sU c 500 


sUg sUg 500 


sUg sUg 500 


sUg sUg 500 


sUg sUg 500 


u s 

U I0 

T IO 

T IB 

R I 

[MQ] 

[V] 

max 
[ mV ] 

max 

CnA] 

max 

CnA] 

ifo 

sl5 

2 

lOp 

30p 

300T 

3pF 

sl5 

1 

5p 

15p 

300T 

3pF 

sl5 

1 

5p 

15p 

300T 

3pF 

sl5 

2 

5p 

15p 

300T 

3pF 

sl5 

2 

5p 

15p 

300T 

3pF 

sl5 

1 

5p 

15p 

300T 

3pF 

sl5 

1 

5p 

15p 

300T 

3pF 

sl5 

0,15 

250p 

270p 

300G 

2pF 

sl5 

0,15 

250p 

270p 

300G 

2pF 

sl5 

0,15 

250p 

270p 

300G 

2pF 

sl5 

0,07 

lOOp 

150p 

300G 

2pF 

sl5 

0,15 

250p 

270p 

300G 

2pF 

slS 

0,15 

250p 

270p 

300G 

2pF 

sl5 

0,07 

lOOp 

150p 

300G 

2pF 

sl5 

0,1 

150p 

200p 

300G 

2pF 

sl5 

0,09 

150p 

150p 

300G 

2pF 

sl5 

0,03 

lOOp 

lOOp 

300G 

2pF 

sl5 

0,09 

150p 

150p 

300G 

2pF 

sl5 

0,09 

150p 

150p 

300G 

2pF 

sl5 

0,03 

lOOp 

lOOp 

300G 

2pF 

sl5 

0,02 

lOOp 

lOOp 

300G 

2pF 

sl5 

0,1 

150p 

200p 

300G 

2pF 

sl5 

0,05 

lOOp 

IlOp 

300G 

2pF 

sl5 

0,1 

150p 

200p 

300G 

2pF 

sl5 

0,1 

150p 

200p 

300G 

2pF 

sl5 

0,05 

lOOp 

IlOp 

300G 

2pF 

815 

0,05 

lOOp 

120p 

300G 

2pF 

sl5 

0,09 

2 

2,5 

200G 

sl5 

0,09 

2 

2,5 

200G 

sl5 

0,09 

2 

2,5 

200G 

sl5 

0,02 

1,5 

1,5 

300G 

sl5 

0,02 

1,5 

1,5 

300G 

sl5 

0,01 

1 

1 

400G 

sl5 

0,01 

1 

1 

400G 

sl5 

0,09 

2 

2,5 

200G 

sl5 

0,09 

2 

2,5 

200G 

s!5 

0,02 

1,5 

1,5 

300G 



hn cfe] 


1000>300 12 30+ 

> 1 + > 0 , 8 + 

1000>300° 12 30+ 

> 1 + > 0 , 8 + 

1000>300° 12 30+ 

> 1 + > 0 , 8 + 

1000*300° 12 30+ 

> 1 + > 0 , 8 + 

1000*300° 12 30+ 

3 * 1 + 3*0,8 + 

1000*300° 12 30+ 

>1+ j8+ 

10003*300° 12 30+ 1<0,4 

> 1 + > 0 , 8 + 

2000*200° 13 22+ |<2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000>200° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000*200° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000>400° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000>200° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000>200° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000*400° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000=-400° 13 22+ <2,4 

0,15+ >0,4+ 200 

2000>300° 13 4700c 22+ <0,6 

3 - 0 , 1 + >0,4+ 

2000*400° 13 4700c 22+ <0,6 

>0,1+ >0,4+ 

2000*300° 13 4700c 22+ <0,6 

>0,1+ >0,4+ 

2000*300° 13 4700c 22+ <0,6 

>0,1+ >0,4+ 

2000*400° 13 4700c 22+ <0,6 

>0,1+ >0,4+ 

2000*400° 13 4700c 22+ <0,6 

>0,1+ >0,4+ 

2000*200° 13 22+ <1,2 

0,15+ 0,8+ 

2000*400° 13 22+ <1,2 

0,15+ 0,8+ 

2000*200° 13 22+ <1,2 

0,15+ 0,8+ 

2000*200° 13 22+ <1,2 

0,15+ 0,8+ 

2000*400° 13 22+ <1,2 

0,15+ 0,8+ 

2000*400° 13 22+ <1,2 

0,15+ 0,8+ 

13> 3 o1 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 

13 > 3 01 13,5 


>0,5+ >0,15+ 11+ 

13> 3 o1 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 

13 * 5 o1 13,5 60 

=-0,5+ >0,15+ 11+ 

13 > 5 o1 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 

13> 8 o1 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 

13> 8 o1 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 

13>3 01 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 

13 >3 o1 13,5 60 

*0,5+ >0,15+ 11+ 

13* 5 o1 13,5 60 

>0,5+ >0,15+ 11+ 


P 

V 

S08 

AD 

0IP8 

AD 

S08 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

C0IP8 

AD 

0IP14 

AD 

CDIP 

14 

AD 

S016 

AD 

CDIP 

14 

AD 

DIP14 

AD 

S016 

AD 

0IP14 

AD 

CDIP 

14 

AD 

CDIP8 

AD 

CDIP8 

AD 

DIP8 

AD 

S08 

AD 

DIP8 

AD 

CDIP8 

AD 

CDIP8 

AD 

CDIP8 

AD 

DIP8 

AD 

S08 

AD 

DIP8 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

S08 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

DIP8 

AD 

SOB 

AO 

DIP8 

AD 
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AD707KR BF 
AD707SH BF 
AD707SQ BF 
AD707TH BF 
AD707TQ BF 
AD70BAH BF 
AD708AQ BF 
AD707BH BF 
AD708BQ BF 
A07083N BF 
AD708SH BF 
AD708SQ BF 
AD711AH BF 
AD711AQ BF 
A0711BH BF 
AD711BQ BF 
AD711CH BF 
AD711CQ BF 
AD7113N BF 
AD7113R BF 
AD711KN BF 
AD711KR BF 
A07115H BF 
AD711SQ BF 
AD711TH BF 
AD711TQ BF 
AD712AH BF 
AD712AQ BF 
AD712BH BF 
AD712BQ BF 
A0712CH BF 
AD712CQ BF 
AD7123N BF 
AD7123R BF 
AD712KN BF 
AD712SH BF 
AD712SQ BF 


s22 sU r 


s22 sU 5 

s22 sUg 

s22 sUg 

s22 sUg 

s22 sUg 

s22 sUg 

s22 sUg 

s22 sUg 

s22 sUg 

s22 sUg 

sl8 sll q 
s4,5-18 s 

sl8 sll q 
34,5-18 S 

sl8 sll q 
s4,5-18 S 

sl8 sU q 
s4,5-18 b 

sl8 sU q 
s4,5-18 3 

sl8 sU q 
s4,5-18 5 

sl8 sU q 
s4,5-18 a 

sl8 sll q 

34.5- 18 S 

sl8 sll q 
s4,5-18 13 

slB sU q 
s4,5-18 s 

sl8 sU q 
s4,5-18 S 

sl8 sU q 
s4,5-18 

sl8 sll q 

54.5- 18 s 

sl8 sU q 

54.5- 18 s 

sl8 sU q 
s4,5-18 s 

sl8 sl) q 
s4,5-18 5 

sl8 sll q 
s4,5-18 5 

sl8 sl) q 
s4,5-18 5 

sl8 sU q 
s4,5-18 s 

sl8 sU q 
s4,5-18 

sl8 sU c 
s4,5-18 " 

sl8 sU q 

34.5- 18 “ 

sl8 sll c 
s4,5-18 *■ 

slB sll c 
s4,5-18 “ 

518 sU c 
s4,5-18 


SUg 500 


slU 500 


SUg 500 


sLU 500 


sUg 500 


sUg 500 


sUg 500 


sUg 500 


sl8 500 
sl8 500 
slB 500 
sl8 500 
sl8 500 
SlB 500 
318 500 
sl8 500 
slB 500 
sl8 500 
slB 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
slB 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 
sl8 500 


U I0 T IO 


max max 
[mV] [nAj 


0,02 1,5 
0,02 1,5 
0,02 1,5 
0,01 1 
0,01 1 
0,1 2 
0,1 2 
0,05 1 
0,05 1 ‘ 

0,1 2 
0,03 1 
0,03 1 
1 25p 

1 25p 
0,5 25p 
0,5 25p 
0,25 lOp 
0,25 lOp 

2 25p 

2 25p 

0,5 25p 
0,5 25p 
1 25p 

1 25p 

0,5 25p 
0,5 25p 
1 25p 

1 25p 

0,7 25p 
0,7 25p 
0,3 lOp 
0,3 lOp 

3 25p 

3 25p 

1 25p 

1 25p 

1 25p 



300G 13 >5 
>0,5+ 

300G 13 > 5 o1 
>0,5+ 

300G 13 > 5 o1 
>0,5+ 

400G 13 > 8 o1 
>0,5+ 

400G 13 > 8 o1 
>0,5+ 

200G 10> 3 o1 
_ >0,5+ 

200G 10> 3 o1 
>0,5+ 

400G 10> 5 o1 
>0,5+ 

400G 10> 5 o1 
>0,5+ 

200G 10> 3 o1 
>0,5+ 

400G 10> 5 o1 
>0,5+ 

400G 10> 5 o1 
>0,5+ 

3T 400>150° 
5,5pF 

3T 400=450° 
5,5pF 

3T 400>200° 
5,5pF 

3T 400>200° 
5,5pF 

3T 400>200° 
5,5pF 

3T 400>200° 
5,5pF 

3T 400>150° 
5,5pF 

3T 400>150° 
5,5pF 

3T 400>200° 
5,5pF 

3T 400>200° 
5,5pF 

3T 400>150° 
5,5pF 

3T 400>150° 
5,5pF 

3T 400>200° 
5,5pF 

3T 400>200° 
5 ,5pF 

3T 400150° 
5,5pF 

3T 400150° 
5 ,5pF 

3T 400200° 
5,5pF 

3T 40 0200° 

5,5pF 

3T 400=200° 
5,5pF 

3T 400200° 
5,5pF 

3T 400=450° 
5,5pF 

3T 400>150° 
5,5pF 

3T 400^200° 
5,5pF 

3T 400150° 
5,5pF 

3T 400150° 
5,5pF 


13,5 

>0,15+ 


13,5 

>0,15+ 

13,5 

>0,15+ 

13,5 

>0,15+ 

13,5 

>0,15+ 

13,5 

>0,15+ 

13 

20=4.6+ 

13 

20>16+ 


p 

V 

S08 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AO 

T099 

AO 

C0IP8 

AO 

DIP8 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

C0IP8 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

DIP8 

AD 

S08 

AD 

DIP8 

AD 

SOB 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 

0IP8 

AD 

S08 

AD 

DIP8 

AO 

T099 

AD 

CDIP8 

AD 



T8-22 A 
08-22 
T8-22A 
08-22 
D8-22 
T8-22A 
D8-22 
T8-6A 
D8-6 
T8-6A 
D8-6 
T8-6A 
D8-6 
D8-6 
S8-6 
D8-6 
S8-6 
T8-6A 
08-6 
T8-6A 
D8-6 
T8-22 A 
08-22 
T8-22A 
D8-22 
T8-22A 
D8-22 
D8-22 
S8-22 
D8-22 
T8-22 A 
08-22 




















TYP 


1 

IJ S 

max 

[V] 

U ID 

1 ID-t- 

max 

[V] 

U I 

X I+ 

max 

[VJ 

3 

tot 

max 

[mW] 

1 

U S 

[V] 

U I0 

max 

mVj 

X IO 

max 

[nA] 

I IB 

max 

[nA] 

R I 

[MS] 

tkl 

A U 

A uo° 

BW+ 

[MHz] 

U 0M/M 

[V] 

SR+ 

. V/juš! 

I 0 OnA] 

c c r P F] 

B1+ 

[MHz] 

R 0 LC] 

t°[ ť s][ 

cta 

| 

i 

V 

Z 

AD712TH 

BF 

P,OS 

slB 

s4,5-18 

sU S 

sl8 

500. 

A 

sl5 

0,7 

25p 

75p 

3T 

5,5pF 

400>200° 

13 

3-18 + 

>3,4+ 

18+ 

c6 

c!200+ 

T099 

AD 

T8-22A 

AD712TQ 

BF 

P,OS 

slB 

s4,5-18 

3U S 

sl8 

500 

A 

sl5 

0,7 

25p 

75p 

3T 

5,5pF 

400>200° 

13 

3-18 + 

>3,4+ 

18+ 

ifl 

C0IP8 

AD 

08-22 

A0713AQ 

BF 

P,OS 

sl8 

s4 ,5-18 

sUg 

sl8 

650 

F 

sl5 

1,5 

75p 

150p 

3T 

5,5pF 

400>150° 

4 >3+ 

13 

>16+ 


18+ 

MĚ 

CDIP 

14 

AD 

D14-42 

AD713BQ 

BF 

P,OS 

sl8 

s4,5-18 

sU s 

slB 

650 

F 

sl5 

0,5 

35p 

75p 

3T 

5,5pF 

400>200° 

4 =-3,4+ 

13 

>18+ 


18+ 

9 

COIP 

14 

AD 

D14-42 

AD7133N 

BF 

P,OS 

sl8 

s4,5-18 

sUg 

sl8 

650 

D 

sl5 

1,5 

75p 

150p 

3T 

5 , 5pF 

400>150° 

4 >3+ 

13 

>16+ 


18+ 

9 

DIP14 

AD 

D14-42 

AD713KN 

BF 

P,OS 

sl8 

s4,5-18 

sU S 

sl8 

650 

D 

sl5 

0,5 

35p 

75p 

3T 

5,5pF 

400>200° 

4 *■3,4+ 

13 

>18+ 


18+ 

1 

0IP14 

AD 

014-42 

AD713SQ 

BF 

P,OS 

sl8 

34,5-18 

sU s 

sl8 

650 

A 

sl5 

1,5 

75p 

150p 

3T 

5,5pF 

400>150 o 

4 >3+ 

13 

>16+ 


18+ 

1 

CDIP 

14 

AD 

D14-42 

AD713TQ 

BF 

P,OS 

sl8 

s4,5-18 

sUg 

slB 

650 

A 

sl5 

0,5 

35p 

75p 

3T 

5,5pF 

400>200° 
4 >3,4+ 

13 

>18+ 


18+ 


COIP 

14 

AD 

014-42 

AD741H 

B 

P,C3 

13 

s22 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

5 

200 

500 

0,3 

200>50 O 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

T099 

AD 

T8-6A 

AD7A1CH 

B 

P,OS 

13 

sl8 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

6 

200 

500 

0,3 

200*20° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

T099 

AD 

T8-6A 

AD741CN 

B 

P,OS 

13 

sl8 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

6 

200 

500 

0,3 

200>20° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

= 2,8 

DIP8 

AD 

D8-6 

AD7413H 

B 

P,OS 

13 

s22 

s30 

sl5 

500 

0 

sl5 

3 

50 

200 

1 

200>50° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ ■ 

= 3,3 

T099 

AD 

T8-6A 

AD7413N 

B 

P,OS 

13 

s22 


sl5 

500 

D 

sl5 

3 

50 

200 

1 

200>50° 

10 . 
0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=3,3 

DIP8 

AD 

D8-6 

AD741KH 

B 

P,OS 

13 

s22 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

2 

10 

75 

2 

200>50° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

T099 

AD 

T8-6A 

AD741KN 

B 

P,OS 

13 

s22 

s30 

sl5 

'500 

D 

sl5 

2 

10 

75 

2 

200>50° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

DIP8 

AD 

D8-6 

AD741LH 

B 

P,OS 

13 

s22 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

0,5 

5 

50 

2 

200-50° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

T099 

AD 

T8-6A 

AD741LN 

B 

P,OS 

13 

s22 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

0,5 

5 

50 

2 

20050° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

DIP8 

AD 

D8-6 

AD741SH 

B 

P,OS 

13 

s22 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 

2 

20050° 

10 

0,5+ 

1+ 

0,3+ 

=2,8 

T099 

AD 

T8-6A 

AD743AN 

BF 

VNŠ 

OS 

sl8 

s4,8-18 

Sllg 

SUg 


F 

sl5 

1 

0,1 

0,4 

300G 

18pF 

4k >lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6^1+ 

DIP8 

AD 

08-6 

AD743AQ 

BF 

VNŠ 

OS 

318 

s4 ,8-18 

sU s 

SUg 


F 

sl5 

1 

0,1 

0,4 

300G 

18pF 

4k >lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

= 10 

Sju+ 

C0IP8 

AD 

08-6 

AD743AR 

BF 

VNŠ 

OS 

slB 

s4,8-18 

SUg 

SUg 


F 

sl5 

1 

0,1 

0,4 

300G 

18pF 

4k >lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6^1+ 

S016 

AD 

S16-6 

AD743BN 

BF 

VNŠ 

OS 

sl8 

s4,8-18 

SUg 

SUg 


F 

sl5 

0,25 

0,05 

0,25 

300G 

18pF 

4k >2k° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

Su+ 

DIP8 

AD 

08-6 

AD743BQ 

BF 

VNŠ 

OS 

sl8 

s4,8-18 

3U S 

SUg 


F 

sl5 

0,25 

0,05 

0,25 

300G 

18pF 

4k >2k° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6^1+ 

CDIP8 


08-6 

AD743BR 

BF 

VNŠ 

OS 

sl8 

s4,8-18 

sU s 

SUg 


F 

sl5 

0,25 

0,05 

0,25 

300G 

18pF 

4k >2k° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

a 

S016 

AD 

S16-6 

AD7433N 

BF 

VNŠ 

OS 

slB 

s4,8-18 

sU S 

SUg 


D 

sl5 

1 


0,4 

300G 

18pF 

4k >lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6^1+ 

DIP8 

1 

08-6 

AD743JQ 

BF 

VNŠ 

OS 

sl8 

s4,8-18 

sU s 

sU r 

b 


D 

sl5 

1 


0,4 

300G 

18pF 

4k >lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6p+ 

CDIP8 

AD 

DB-6 

AD743JR 

BF 

VNŠ 

OS 

sl8 

S4.8-18 

SUg 

sU S 


D 

sl5 

1 


0,4 

300G 

18pF 

4k > lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

5p+ 

S016 

AD 

S16-6 

AD743KN 

BF 

VNŠ 

OS 

sl8 

s4,8-18 

SUg 

SUg 


0 

sl5 

0,5 

0,05 

0,25 

300G 

18pF 

4k > 2k° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6p+ 

DIP8 

AD 

D8-6 

AD743KQ 

BF 

VNŠ 

OS 

sl8 

s4,8-18 

3U S 

SUg 


D 

sl5 

0,5 


0,25 

300G 

18pF 

4k>2k° 

4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 


CDIP8 

AD 

D8-6 

AD743KR 

BF 

VNŠ 

OS 

sl8 

s4,8-18 

SUg 

SUg 


D 

sl5 

0,5 


0,25 

300G 

18pF 

4k>-2k° 
4,5 + 

13 

2,8+ 


3,2+ 

•=io 

5^1+ 

S016 

AD 

516-6 

AD743SN 

BF 

VNŠ 

OS 

sl8 

s4,8-18 

sU S 

SUg 


A 

sl5 

1 


0,4 

300G 

18pF 

4k> lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 


DIP8 

AD 

08-6 

AD743SQ 

BF 

VNŠ 

OS 


SUg 

SUg 


A 

sl5 

1 

0,1 

0,4 

300G 

18pF 

4k>lk° 

4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

=10 

6^+ 

CDIPE 

AD 

D8-6 

AD743SR 

BF 

VNŠ 

OS 

sl8 

s4,8-18 

SUg 

SUg 


A 

sl5 

1 

0,1 

0,4 

300G 

18pF 

4k>- lk° 
4,5+ 

13 

2,8+ 


3,2+ 

m 

S016 

AD 

S16-6 

AD744AH 

BF 

P,VR 

OS 

sl8 

s4,5-18 

sU S 

sl8 

500 

F 

sl5 

1 

0,05 

0,1 

3T 

5,5pF 

400*00° 
13 >8+ 

13 

7 >5 

0+ 

18+ 

• = 5 

•=750+ 

T099 

AD 

T8-8A 

AD744AQ 

BF 

P,VR 

OS 

sl8 

s4,5-18 

sU q 

sl8 

500 

F 

sl5 

1 

0,05 

0,1 

3T 

5,5pF 

400*200° 

13>8+ 

13 1 

75>50+ 

18+ 

• = 5 

■ = 750+ 

CDIPE 

AD 

D8-8A 

AD744BH 

BF 

P.VR 

OŠ 

sl8 

s4,5-18 

sU c 

S 

sl8 

500 

F 

sl5 

0,5 


0,1 

3T 

5,5pF 

400250 C 
13> 9+ 

13- 1 
75>50+ 

18+ 

MĚ 

T099 

AD 

T8-8A 

AD744BQ 

BF 

P.VR 

OŠ 

sl8 

s4,5-l£ 

sU q 

slB 

500 

F 

sl5 

0,5 

0,05 

0,1 

3T 

5,5pF 

40 0250 C 

133-9+ 

13 I 

75>50+ 

1 

18+ 

b 

CDIPf 

AC 

D8-8A 


8 




















U I P tot ^a 
X I+ 

max max 
[V] [mW] 


u s rio rio 


max max 
ÍVl [ mV] [ nA] 


A0744CH BF 


AD744CQ BF 


AD7443N BF 


AD7443R BF 


AD744KN BF 


AD744KR BF 


AD744SH BF 


A0744SQ BF 


A0744TH BF 


AD744TQ BF 


AD745AN BF 


AD745AQ BF 


AD745AR BF 


AD745BQ BF 


AD7453N BF 


AD745JR BF 


A0745KN BF 


AD745SQ BF 


A0746AQ BF 


AD746BQ BF 


AD746JN BF 


AD746JR BF 


AD746SQ BF 


AD827AQ B 


AD827JN B 


AD8273R B 


AD827SQ B 


AD829AQ B 


AD8293N B 


AD8293R B 


AD829SQ B 


AD8403N B 


AD8403Q B 


AD840KN B 


s!8 500 F ,sl5 0,25 0,02 


s!5 0,25 0,02 


slB 500 D sl5 0,5 



sUg 1300 


sUg 1100 


sUg 1300 


sUg 1200 


sUg 1300 


sUg 1100 


sUg 500 


sUg 500 


sUg 500 


sUg 500 


sl5 0,5 


sl5 0,5 


sl5 0,5 


sl5 0,8 


sl5 0,8 


sl5 0,8 


sl5 0,25 


sl5 0,5 


sl5 1,5 


sl5 0,5 


sl5 1,5 


sl5 1,5 




sl8 
s4,5-18 

sl8 s6 
s4,5-18 


sUg 500 


sUg 1300 1 


sUg 1500 


sUg 1300 


sUg 1300 . . 


515 0,5 


VR,NS sl8 s6 sUc 1300 D 
OS s4,518 


VR,NS sl8 s6 sU q 900 D 
OS s4 , 5-18 


VR,NS sl8 s6 sU q 1300 A 
OS s4,5-18 


Š,VR sl8 sé sU q 15Q0 D 

S5-18 

Š,VR sl8 s6 sUq 1300 D 

S5-18 

Š,VR sl8 sé sU q 1500 D 

S5-18 s 


sl5 0,5 


3T 400=250 u 
5,5pF 13 >9+ 

3T 400=-250° 
5,5pF 13^9+ 

3T 400200° 
5,5pF 13^8+ 

3T 40 0200° 
5,5pF 13> 8+ 

3T 40 0250° 
5,5pF 13=>9+ 

3T 400=»250° 
5,5pF 13=>9+ 

3T 400>200° 
5,5pF 13»8+ 

3T 400200° 
5,5pF 13>8+ 

3T 400250° 
5,5pF 13=*- 9+ ' 

3T 400=250° 
5 ,5pF 13 = 9+ 

300G 4k =lk° 
18pF 20+ 

300G 4k =lk° 
18pF 20+ 

300G 4k =lk° 
18pF 20+ 

300G 4k =lk° 
18pF 20+ 

300G 4k =lk° 
18pF 20+ 

300G 4k=lk° 
18pF 20+ 

300G 4k »lk° 
18pF 20+ . 

300G 4k >lk° 
18pF 20+ 

250G 300=150° 
5,5pF 13= 8+ 

250G 300=»175 C 
5,5pF 13= 9+ 

250G 300»150 C 
5,5pF 13 = 8+ 

250G 300=150° 
5,5pF 13=8+ 

250G 300=150° 
5 ,5pF 13= 8+ 

3,5=2 
5,5= 3 

3,5= 2 
5,5= 3 

3,5 = 2 
5,5= 3 

3,5=2 

5,5=3 

13k 100=50° 

750+ _ 

- 65 =30° 

600+ 


sl5 0,3 


130=100 

400+ 

130=100° 

400+ 

130=100° 

400+ 


18+ <5 

<750+ 

18+ <5 

<750+ 

18+ <4 

<750+ 

18+ <4 

<750+ 
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TYP 


D 


P 


V 


Z 


TYP 

D 

P 

u s 

max 

[V] 

U ID 

I ID+ 

max 

CV] 

U I 

X I+ 

max 

[V] 

P tot 

max 

[rrtW] 


U S 

m 

U I0 

max 

ImV] 

I I0 

max 

CnA] 

: iB 

max 

CnA] 

R I 

[MQ] 

CÍF] 

A U 

A uo° 

BW+ 

[MHz] 

U 0M/M 

Cv] 

SR+ 

' V//js][ 

[gCmA] 

: c fpF3 

51+ 

MHz] 

R 0 6] 

t°[ ť s] 

ňtó] 

X S 

[mA] 

cfiš] 

1 

V 

Z 

AD840KQ 

B 

Š,VR 

sl8 

s6 

sU q 

1300 

D 

sl5 

0,3 

200 

5 ť 

30k 

130*100° 

tm 


4+ 

sni 


AD 

D14-9 




s5-18 










400+ 



lOns 

'M 9 

mm 



A0840SE 

B 

Š,VR 

sl8 

s6 

sU r 


A 

sl5 

1 

400 

8/J 

30k 

130*100° 

10 


4+ 


- E3 

AD 

L20-2 




S5-18 


J 







400+ 

*350+ 


lOns 

80+ 




AD840SQ 

B 

Š,VR 

sl8 

s6 

s(J c 

1300 

A 

sl5 

1 

400 

8 ť 

30k 

130*100° 

10 


4+ 

<12 

COIP 

AD 

D14-9 




s5-18 









400+ 

*350+ 


lOns 

80+ 

14 



AD841JH 

B 

VŠ,VR 

sl8 

s6 

sU c 

1400 

D 

sl5 

2 

400 

8 ť 

0,2 

45*25° 

10 

50 

5 

<12 

T08 

AD 

T12-3 




s5-18 


J 






2pF 

4,7+ 

*200+ 

40+ 

15+ 

90+ 




AQ841JN 

B 

VŠ,VR 

sl8 

s6 

sU r 

1500 

D 

sl5 

2 

400 

8 ť 

0,2 

45*25° 

10 

50 

5 

<12 

DIP14 

AD 

D14-9 




s5-18 









2pF 

4,7+ 

*200+ 

40+ 

15+ 

90+ 




AD8413Q 

B 

VŠ,VR 

sl8 

sé 

slip 

1300 

D 

sl5 

2 

400 

8y 

0,2 

4>25° 

lo 

50 

5 

<12 

CDTP 

AD 

D14-9 




s5-18 









2pF 

4,7+ 

*200+ 

40+ 

15+ 

90+ 

14 



AD841KH 

B 

VŠ,VR 

sl8 

sé 

sU c 

1400 

D 

sl5 

1 

200 

5 ť 

0,2 

45*25° 

10 

50 

5 

<12 

T08 

AD 

T12-3 




S5-18 









2pF 

4,7+ 

>200+ 

40+ 

15+ 

90+ 




AD841KN 

B 

VŠ, VR 

sl8 

s6 

sU c 

1500 

D 

sl5 

1 

200 

5 ť 

0,2 

45*25° 

10 

50 

5 

<12 

DIP14 

AD 

D14-9 




s5-18 


J 






2pF 

4,7+ 

>200+ 

40+ 

15+ 

90+ 




AD841KQ 

B 

VŠ,VR 

sl8 

s6 

sUp 

1300 

0 

sl5 

1 

200 

5 ť 

0,2 

45*25° 

10. 

50 

5 

<12 

CDIP 

AD 

D14-9 




s5-18 








2pF 

4,7+ 

>200+ 

40+ 

15+ 

90+ 

14 



AD841SE 

B 

VŠ, VR 

sl8 

s6 

sUp 

1400 

m 

sl5 

2 

400 

8^ 

0,2 

45*25° 

10 

50 

5 

<12 

LCC20 

AD 

L20-2 




s5-18 








2pF 

4,7+ 

>200+ 

40+ 

15+ 

90+ 




AD841SH 

B 

VŠ,VR 

sl8 

Sé 

sll c 

1500 


sl5 

2 

400 

8p 

0,2 

45*25° 

10 

50 

5 

<12 

T08 

AD 

T12-3 




s3-18 


J 


m 




2 P F 

4,7+ 

*200+ 

40+ 

15+ 

90+ 




AD841SQ 

B 

VŠ,VR 

slB 

sé 

sUp 

1300 

9 

sl5 

2 

400 

8 ť 

0,2 

45>15° 

10 

50 

5 

<12 

CDIP 

AD 

D14-9 




S5-18 


b 






2pF 

4,7+ 

*200+ 

40+ 

15+ 

90+ 

14 



AD8423H 

B 

VŠ,VR 

sl8 

sé 

sUp 

1300 

D 

sl5 

1,5 

400 


0,1 

90>40° 

10 

100 

V 

«d4 

T08 

AD 

T12-3 




s5-18 


J 






2pF 

4,7+ 

*300+ 

80+ 

9+ 

80+ 




AD842JN 

B 

VŠ,VR 

slB 

sé 

sU c 

1500 

0 

sl5 

1,5 

400 

* 

0,1 

90*40° 

10 

100 


<14 

DIP14 

AD 

D14-10 




S5-18 








2pF 

4,7+ 

>300+ 

80+ 

9+ 

80+ 




AD842JQ 

B 

VŠ,VR 

sl8 

s6 

sU c 

1100 

D 

sl5 

1,5 

400 

8 ť 

0,1 

90*40° 

10 

100 


<14 

CDIP 

AD 

D14-10 




s5-18 








2pF 

4,7+ 

*300+ 

80+ 

9+ 

80+ 

14 



AD842KH 

B 

VŠ, VR 

sl8 

sé 

sU c 

1300 

D 

sl5 

1 

200 


0,1 

90*50° 

10 

100 


<14 

T08 

AD 

T12-3 




S5-18 








2pF 

4,7+ 

*300+ 

80+ 

9+ 

80+ 




AD842KN 

B 

VŠ,VR 

sl8 

Sé 

sU c 

1500 

D 

sl5 

1 

200 

5 ť 

0,1 

90*50° 

10 

100 


<14 

DIP14 

AD 

D14-10 




s5-18 








2pF 

4,7+ 

>300+ 

80+ 

9+ 

80+ 




AD842KQ 

B 

VŠ,VR 

sl8 

Sé 

sU c 

1100 

D 

sl5 

1 

200 

5 ť 

0,1 

90*50° 

10 

100 


<14 

CDIP 

AD 

D14-10 




S5-18 








2pF 

4,7+ 

*300+ 

80+ 

9+ 

80+ 

14 



AD842SE 

B 

VŠ,VR 

sl8 

Sé 

sU c 


A 

sl5 

1,5 

400 

8 ť 

0,1 

90*40° 

10 

100 


<14 

LCC20 

AD 

L20-2 




S5-18 








2pF 

4,7+ 

>300+ 

80+ 

9+ 

80+ 




AD842SH 

B 

VŠ,VR 

slB 

Sé 

sUp 

1300 

A 

sl5 

1,5 

400 

8/J 

0,1 

90*40° 

10 

100 


<14 

DIP14 

AD 

D14-10 




s5-18 








2pF 

4,7+ 

>300+ 

80+ 

9+ 

80+ 




AD842SQ 

B 

VŠ,VR 

sl8 

s6 

sU c 

1100 

m 

sl5 

1,5 

400 

8 ť 

0,1 

90*40° 

10 

100 


<14 

CDIP 

AD 

D14-10 




s5-18 




H 




2pF 

4,7+ 

>300+ 

80+ 

9+ 

80+ 

14 



AD843AQ 

BF 

VR,OS 

sl8 

sU r 

sU c 

1350 

m 

sl5 

2 

1 

2,5 

10G 

25*10° 

10 

*50 

12 

<13 

C0IP8 

AD 

D8-3 




s4,5-18 









épF 

3,9+ 

>160+ 

34+ 

19+ 

95+ 




AD843BH 

BF 

VR,OS 

sl8 

sll c 

sU c 

1800 

m 

sl5 

1 

0,4 

1 

10G 

30*20° 

10 

*50 

12 

<13 

T08 

AD 

T12-3 




s4,5-18 

b 



II 





épF 

3,9+ 

*léO+ 

34+ 

19+ 

95+ 




ADB43BQ 

BF 

VR,OS 

sl8 

sU q 

sU c 

1350 

B 

sl5 

1 

0,4 

1 

10G 

30*20° 

10 

*50 

12 

<13 

C0IP8 

AD 

D8-3 




s4,5-18 









épF 

3,9+ 

>• 160+ 

34+ 

19+ 

95+ 




AD8433N 

BF 

VR,OS 

sl8 

s(J c 

sU c 

1200 

0 

sl5 

2 

1 

2,5 

10G 

25*10° 

10 

*50 

12 

<13 

DIP8 

AD 

D8-3 




s4,5-18 









épF 

3,9+ 

*lé0+ 

34+ 

19+ 

95+ 




AD843KN 

BF 

VR,OS 

sl8 

sU c 

sUp 

1200 

D 

sl5 

1 

0,4 

1 

10G 

30*20° 

10 

*50 

12 

<13 

DIP8 

AD 

08-3 




s4,5-18 









épF 

3,9+ 

*100+ 

34+ 

19+ 

95+ 




AD843SE 

BF 

VR,OS 

sl8 

sU r 

sUp 


A 

sl5 

2 

1 

2,5 

10G 

30*15° 

10 

*50 

12 

<13 

LCC20 

AD 

L20-2 




s4,5-18 









épF 

3,9+ 

*100+ 

34+ 

19+ 

95+ 




AD843SH 

BF 

VR,OS 

sl8 

sU c 

SIL 

1800 

A 

sl5 

2 

1 

2,5 

10G 

30>15° 

10 

*50 

12 

<13 

T08 

AD 

T12-3 




s4,5-18 

b 

b 







épF 

3,9+ 

>100+ 

34+ 

19+ . 

95+ 




AD843SQ 

BF 

VR,OS 

sl8 

sU c 

sU c 

1350 

A 

sl5 

2 

1 

2,5 

10G 

30*15° 

10 

*50 

12 

<13 

CDIP8 

AD 

08-3 




s4,5-18 









épF 

3,9+ 

*léO+ 

34+ 

19+ 

95+ 




AD844AN 

CB 

Š,VR 

sl8 

é 

sUp 

1100 

F 

sl5 

0,3 


450 

50Q + 


10 

50 

15 

<7,5 

DIP8 

AD 

08-9A 



OS 

s4,5-18 

5+ 








10 Q - 


1200+ 

60+ 

2+ 





AD844AQ 

CB 

Š,VR 

sl8 

é 

sUp 

1100 

F 

sl5 

0,3 


450 

50Q + 


10 

50 

15 

-7,5 

CDIP8 

AD 

D8-9A 



OS 

s4,5-18 

5+ 








10 Q - 


1200+ 

é0+ 

2+ 





AD844BQ 

CB 

Š,VR 

sl8 

é 

sU c 

1100 

F 

sl5 

0,15 


250 

502 + 


10 

50 

15 

-7,5 

CDIP8 

AD 

08-9A 



OS 

s4,5-18 

5+ 








102 - 


1200+ 

60+ 

2+ 





AD844JR 

CB 

Š,VR 

sl8 

6 

sUp 

1100 

D 

sl5 

0,3 


450 

502 + 


10 

50 

15 

<7,5 

S016 

AD 

S16-1 



OS 

s4,5-18 

5+ 








102 - 


1200+ 

60+ 

2+ 





AD844SQ 

CB 

Š,VR 

sl8 

é 

sUp 

1100 

A 

sl5 

0,3 


450 

502 + 


10 

50 

15 

<7,5 

CDIP8 

AD 

08-9A 



OS 

s4,5-18 

5+ 



- 





102 - 


1200+ 

60+ 

2+ 

HilSa 




AD843AQ 

CB 

P,OS 

sl8 

sU c 

sU c 

1400 

F 

sl5 

1,5 

0,3 

2 

100G 

500*200° 

12,5 

50 

5 

<12 

CDIP8 

AD 

08-3 


F 


4,75-18 









4pF 


>80+ 

16+ 

25+ 

rajg 




AD845BQ 

CB 

P,OS 

sl8 

sU c 

sU c 

1400 

F 

sl5 

0,25 

0,1 

1 

100G 

500*250° 

12,5 

50 

5 

<12 

CDIP8 

AD 

D8-3 


F 


4,75-18 









4pF 


>94+ 

16+ 

25+ 





AD845JN 

CB 

P,OS 

sl8 

sU c 

sUp 

léOO 

D 

sl5 

1,5 

0,3 

2 

100G 

500*200° 

12,5 

50 

5 

<12 

OIP8 

AD 

08-3 


F 


4,75-18 









4pF 


>80+ 

16+ 

25+ 

my 



























A0845KN CB 
F 

AD845SQ CB 
F 

AD846AN CB 


A0846AQ CB 


AD846BN CB 


AD846BQ CB 


AD846SQ CB 


AD847AQ CB 


sl8 

4,75-18 

518 

4,75-18 


sl8 

s4,5-18 


J S U I0 


max 

[V] L'mV] 


sl5 0,25 0,1 


sl5 1 0,3 


515 0,2 


sl5 0,2 


sl5 0,07 


sl5 0,07 


sl5 0,2 


s5 1 300 



500>250 u 12,5 
>94+ 

500>200° 12,5 
>94+ 


5 -=12 

25+ 250+ 

5 <12 

25+ 250+ 

16 <6,5 

2+ 80+ 

16 <6,5 

2+ 80+ 

16 <6,5 

2+ 80+ 

16 <6,5 

2+ 80+ 

16 <7 

2+ 80+ 

15 <5,7 

15+ 65+ 


OIPB AD 08-3 


CDIP8 AD 08-3 


DIP8 AD D8-10 


C0IP8 AD 08-10 


DIP8 AD D8-10 


CDIPS AD 08-10 


CDIP8 AD 08-10 


CDIP8 AD D8-3 


AD847JN CB VR,LP sl8 

s4,5-18 


s5 1 300 


15 <6 

15+ 65+ 


DIP8 AD D8-3 


A0847JR CB VR,LP sl8 

s4,5-18 


AD847SQ CB VR,LP sl8 

s4,5-18 


AD848AQ CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


AD848JN CB VR,LP sl8 

• OS - s4,5-18 


s5 1 300 


s5 1 300 


s5 1 300 


s5 1 300 


15 <6 

15+ 65+ + 
<6,3 
120 + 

15 <5,7 

15+ 65+ 
<6,3 
120 + 

15 <6 

5+ 65+ 

< 6,8 

100 + 

15 <6 

5+ 65+ 


S08 AD S8-3 


CDIP8 AD D8-3 


CDIP8 AD D8-3 


DIP8 AD D8-3 


AD848JR CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


s5 1 300 


S08 AD S8-3 


AD848SQ CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


AD849AQ CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


A0S49JN CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


AD8493R CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


AD849SQ CB VR,LP sl8 

OS s4,5-18 


AD3554AM H S,VR s7-18 

B,F 

A03554BM H Š,VR s7-18 

B,F 

AD3554SM H Š,VR s7-18 

B> F | I 

AD5539JN B UKV slO sO,25 +2,5 550 D 

s4,5-10 -5 

A05539JQ B UKV slO s0,25 +2,5 550 D 

s4,5-10 -5 

AD5539SQ B UKV slO s0,25 +2,5 550 A 

s4,5-10 | -5 | 

AD9610BH B Š,VR 518 


s5 1 300 


s5 0,75 300 
sl5 0,75 300 


s5 1 300 
sl5 1 300 


s5 1 300 


sl5 1 300 


s5 0,75 300 
sl5 0,75 300 


106>100 
90 >70° 

106>10Q C 
90 > 70° 

106>100 C 
90 > 70° 


s8 5 


58 3 \ljj 


AD9610TH B S,VR s!8 


I 


15 <6 

5+ 65+ 

< 6,8 

100 + 

15 <6 

3+ 65+ 

< 6,8 

80+ 

15 -=6 

3+ 65+ 

-= 6,8 

80+ 


15 < 6 

3+ 65+ 

< 6,8 

80+ 

20 <45 

15+ 120+ 

20 <45 

15+ 120+ 

20 <45 

15+ 120+ 

2 48 

5jj+ <-15 

2 <18 
5^1+ <-15 

2 <17 

5p+ <-15 

0,05 < 25 
<4+ <25+ 

0,05 < 25 
<4+ <25+ 


CDIP8 AD D8-3 


CDIP8 AD D8-3 


DIP8 AD D8-3 


S08 AD S8-3 


CDIP8 AD D8-3 


T03 AD T3-1 


T03 AD T3-1 


T03 AD T3-1 


DIP14 AD D14-4 


CDIP AD 014-4 
14 


CDIP AD D14-4 
14 


T08 AD T12-4 


T08 AD T12-4 



















v 


z 


1 

U S 

max 

tv] 

U ID 

I ID+ 

max 

C v] 

U I 

X I+ 

max 

Cv3 

P tot 

max 

_mW] 

^a 

U S 

Cv] 

U I0 

max 

[mVj 

I I0 

max 

nA] 

: iB 

max 

CnA] 

R I 

[mQJ 

íkl 

A u 

A U0° 

BW+ 

[MHz] 

U 0M/M 

[V] 

SR+ 

CV/pá 

IgCmA] 

C c [ P F] 

B1+ 

!MHz] 

r 0 L3] 

ťlfys] 

tfe 

X S 

.mA] 

:8ž] 

■ 

P,Š 

s7 

3 

sll c 


F 

s5 

-1,1 


50^1 

60k 

3 

3,4 

60 

0,07 

s48 

CDIP8 




vD 




+2,2 


l,5pF 

>145+ 

1400+ 


1,2+ 

10+ 


P,Š 

s7 

3 

sU S 


F 

s5 

-1,1 


25 ť 

60k 

3 

3,4 

60 

0,07 

s48 

CDIP8 








+2,2 



l,5pF 

>145+ 

1400+ 


1,2+ 

10+ 


P,Š 

s7 

3 

sll c 


D 

s5 

-1,1 


50|j 

60k 

3 

3,4 

60 

0,07 

s48 

0IP8 




O 




+2,2 


l,5pF 

>■145+ 

1400+ 


1,2+ 

10+ 


P,Š 

s7 

3 

sU c 


0 

s5 

-1,1 


50 ly 

60k 

3 

3,4 

60 

0,07 

s48 

SOS 




J 




+2,2 



l,5pF 

>•145+ 

1400+ 


1,2+ 

10+ 


P,Š 

s7 

3 

sl) r 


A 

s5 

-1,1 


5C^ 

60k 

3 

3,4 

60 

0,07 

s48 

CDIP8 




b 




+2,2 


l,5pF 

>145+ 

1400+ 


1,2+ 

10+ 


P,Š 

s7 

3 

sU c 


A 

s5 

-1,1 


50jj 

60k 

3 

3,4 

60 

0,07 

s48 

Z8 




O 




+2,2 



l,5pF 

>145+ 

1400+ 


1,2+ 

10+ 


P,Š 

s7 

3 

sU c 


A 

s5 

-1,1 


25 ť 

60k 

3 

3,4 

60 

0,07 

s48 

CDIP8 




b 




+2,2 


l,5pF 

>145+ 

1400+ 


1,2+ 

10+ 


P,Š 

s7 

3 

slip 


A 

s5 

-1,1 


25 ť 

60k 

3 

3,4 

60 

0,07 

s48 

Z8 




b) 




+2,2 


l,5pF 

>145+ 

1400+ 


1,2+ 

10+ 


P.Š 

s7 

3 

sU c 


F 

s5 

-1,1 


45 ť 

75k 

10 

3,3 

60 

0,08 

s43 

CDIP8 





IkQ 



+2,2 


l,5pF 

>130+ 

1800+ 


1,2+ 

9+ 


P,Š 

s7 

3 

SlJp 

R f = 

F 

s5 

-1,1 


20 ť 

75k 

10 

3,3 

60 

0,08 

s43 

C0IP8 





lkP 



+2,2 


1 ,5pF 

>130+ 

1800+ 


1,2+ 

9+ 


P,Š 

s7 

3 

sU c 

R f = 

D 

s5 

-1,1 


45^j 

75k 

10 

3,3 

60 

0,08 

s43- 

DIP8 





IkQ 



+2,2 


l,5pF 

>130+ 

1800+ 


1,2+ 

9+ 


P.Š 

s7 

3 

slip 

R c = 

D 

s5 

-1,1 


45^1 

?5k 

10 

3,3 

60 

0,08 

s43 

S08 





IkQ 



+2,2 


l,5pF 

>130+ 

1800+ 


1,2+ 

9+ 


P,Š 

s7 

'3 

sUp 

r f = 

A 

s5 

-1,1 


45(j 

75k 

10 

3,3 

60 i 

0,08 

s43 

CDIP8 





íto 



+2,2 



1,5 P F 

>130+ 

1800+ 


1,2+ 

9+ 


P,Š 

s7 

3 

sU c 

r f = 

A 

s5 

-1,1 


45y 

75k 

10 

3,3 

60 

0,08 

s43 

Z8 





IkQ 



+2,2 



l,5pF 

>130+ 

1800+ 


1,2+ 

9+ 


P,Š 

s7 

3 

sUp 

r f = 

A 

s5 

-1,1 


20p 

75k 

10 

3,3 

60 

0,08 

s43 

C0IP8 





IkQ 



+2,2 


1 ,5pF 

>130+ 

1800+ 


1,2+ 

9+ 


P,Š 

s7 

3 

sU c 

r f = 

A 

s5 

-1,1 


20fj 

75k 

10 

3,3 

60 

0,08 

s43 

Z8 





lkQ 



+2,2 


l,5pF 

>130+ 

1800+ 


1,2+ 

9+ 


Š,B 

s7 


sU c 


F 

s5 

2 


1* 

0,5 

0,995 

2,4 

50 

0,4 

38 

DIP8 










lpF 

500+ 

2300+ 


2,4+ 

4,5+ 


Š,B 

s7 


sUp 


A 

s5 

2 


15^ 

0,5 

0,995 

2,4 

50 

0,4 

38 

0IP8 










lpF 

500+ 

2300+ 


2,4+ 

4,5+ 


Š,B 

s7 




F 

s5 

8 


25 ii 

>0,3 

>0,983 

3,2 

50 

0,6 

<26 

DIP8 










L 

lpF 

>400+ 

1200+ 


2,4+ 

5<8+ 


Š,B 

s7 




F 

s5 

8 


25 ť 

>0,3 

>0,983 

3,2 

50 

0,6 

<26 

CDIP8 










lpF 

>400+ 

1200+ 


2,4+ 

5c8+ 


Š,B 

s7 




F 

s5 

8 


25 ť 

^0,3 

>0,983 

3,2 

50 

0,6 

<26 

S08 










lpF 

>400+ 

1200+ 


2,4+ 

5^8+ 


Š,B 

s7 




A 

s5 

8 


25 ť 

>0,3 

>0,983 

3,2 

50 

0,6 

<26 

CDIP8 










lpF 

>400+ 

1200+ 


2,4+ 

5<8+ 


Š,B 

S7 




A 

s5 

8 


25^ 

>0,3 

>0,983 

3,2 

50 

0,6 

<26 

Z8 










lpF 

> 400+ 

1200+ 


2,4+ 

5<8+ 


U,OS 

s22 

s30 

sU c 

500 

A 

sl5 

75 ť 

2,8 

3 

200G 

5k> 2k° 

12,5 


60 

3<4 

T099 

lb 










0,6+ 

0,17+ 


<11+ 



U,OS 

s22 

s30 

sU c 

500 

A 

sl5 

75 ť 

2,8 

3 

200G 

5k> 2k° 

12,5 


60 

3=4 

CDIP8 

lb 










0,6+ 

0,17 


<11+ 



U,OS 

s22 

s30 

sU c 

500 

A 

sl5 

25 ť 

2 

2 

200G 

5k> 3k° 

12,5 


60 

3<4 

T099 

lb 



b 








0,6+ 

0,17+ 


<11+ 



U,OS 

s22 

s30 

sUp 

500 

A 

sl5 

25 ť 

2 

2 

200G 

5k> 3k° 

12,5 


60 

3=4 

CDIP8 

lb 











0 , 6+ 

0,17+ 


<11+ 



U,OS 

s22 

s30 

sU c 

500 

D 

sl5 

0,15 

6 

7 

120G 

4k>1200° 

12 


60 

<5 

T099 

lb 











0 , 6+ 

0,17+ 


<11,5+ 


U,OS 

s22 

s30 

sUp 

500 

D 

sl5 

0,15 

6 

7 

120G 

4k>1200° 

12 


60 

l<5 

DIP8 

lb 











0 , 6+ 

0,17+ 


<11,5+ 


U,OS 

s22 

s30 

sUp 

500 

D 

sl5 

0,15 

6 

7 

120G 

4k>1200 C 

12 


60 

h=5 

CDIP8 

lb 











0,6+ 

0,17+ 


<11,5+ 


U,OS 

s22 

s30 

sU c 

500 

D 

sl5 

0,15 

6 

7 

120G 

4k>1200 c 

12 


60 

1 5 

S08 

lb 











0 , 6+ 

0,17+ 


<11,5 

+ 


u,os 

s22 

s30 

sU c 

500 

D 

sl5 

0,15 

6 

12 

120G 

4k>1200 c 

12 


60 

|<5 

T099 

lb 











0,6+ 

0,17+ 


<11,5 

+ 


U,OS 

s22 

s30 

sU c 

500 

D 

sl5 

0,15 

6 

12 

120G 

4k>1200 C 

12 


60 

f=5 

DIP8 

lb 











0 , 6+ 

0,17+ 


<11,5+ 


U,OS 

s22 

s30 

sU c 

500 

0 

sl5 

0,15 

6 

12 

120G 

4k>1200 c 

12 


60 

h5 

CDIP8 

lb 











0 , 6+ 

0,17+ 


hni, 5+ 


U,OS 

s22 

■s30 

sUp 

500 

D 

sl5 

75p 

3,8 

4 

160G 

5k >2k° 

12,5 


60 

<4 

T099 

lb 



D 







0 , 6+ 

0,17+ 


-ni+ 



U,OS 

s22 

s30 

sU c 

500 

0 

sl5 

75 ť 

3,8 

4 

160G 

5k >2k° 

12,5 


60 

<4 

DIP8 

lb 










0,6+ 

0,17+ 


<11+ 



U,OS 

s22 

s30 

sU c 

500 

D 

sl5 

75 ť 

3,8 

4 

160G 

5k >2k° 

12,5 


60 

<4 

CDIP8 

lb 



D 








0,6+ 

0,17+ 


<11+ 




AD 

D8-62 

AD 

D8-62 

AD 

08-62 

AD 

S8-62 

AD 

D8-62 

AD 

Z8-1 

A0 

D8-62 ' 

AD 

Z8-1 

AD 

D8-62 

AD 

08-62 

AD 

D8-62 

AD 

S8-62 

AD 

08-62 

AD 

Z8-1 

AD 

D8-62 

AD 

Z8-1 

AD 

D8-63 

AD 

D8-63 

AD 

08-64 

AD 

D8-64 

AD 


AD 

D8-64 

AD 

Z8-2 

AD 

T8-2 

AD 

D8-3 

AD 

T8-2 

AD 

D8-3 

AD 

T8-2 

AD 

D8-3 

AD 

D8-3 

AD 

S8-3 

AD 

T8-2 

AD 

D8-3 

AD 

D8-3 

AD 

T8-2 

AD 

D8-3 

AD 

D8-3 





















U ID U I P tot 

: ID+ T I+ 
max max max 
C V] EV][mW] 


s0,7 sU q 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sllq 500 
s25+ b 

s0,7 sU q 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sU q 500 
s25+ b 

s0,7 sllq 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sU q 500 
s25+ b 

sO ,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
525+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
s25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

sO,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

sO , 7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

sO,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

sO , 7 sUq 500 
25+ b 

sO,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

sO,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

s0,7 sUq 500 
25+ b 

s30 sllg 500 


U s22 s30 sllg 500 


B UNŠ,P 
OS,la 

B UNŠ,P 
OS,la 

B UNŠ,P 
OS,la 

B UNŠ,P 
OS,la 

B UNŠ,P 
0S,la 

B UNŠ,P 
OS.la 

B UNŠ,P 
OS ,1a 

B UNŠ,P 
0S,la 

B UNŠ,P 
0S,la 

B UNŠ,P 
0S,la 

B UNŠ , P 
0S,la 

B UNŠ,P 
0S,la 

B UNŠ,P 
OSjla 

B UNŠ,P 
0S,la 

B UNŠ,P 
0S,la 

. B UNŠ.VR 
0S,la 

B UNŠ.VR 
0S,la 

B UNŠ,VR 
OS,la 

B UNŠ.VR 
0S,la 

B UNŠ, VR 
OS.la 

B UNŠ,P 
OS,la 

B UNŠ,P 
0S,ls 

B UNŠ,P 
0S,la 

B UNŠ,P 
0S,la 

B UNŠ.P 
0S,la 

B UNŠ,P 
0S,la 

B UNŠ,P 
0S,la 

B UNŠ,P 
0S,la 

B UNŠ.P 
OS,la 




U,A 12 
MP 


U,A 12 
MP 


50 55 

50 55 

75 80 

75 80 

35 40 

35 40 

35 40 

50 55 

50 55 

50 55 

75 80 

75 80 

75 80 

35 40 

35 40 

50 55 

50 55 

75 80 

75 80 

35 40 

35 40 

35 40 

50 55 

50 55 

50 55 

75 80 

75 . 80 

75 80 







3G l,8k»ik 

8 >-5+ 

3G 1 ,8k>lk 

2,5G 
2 , 5G 
2G 
2G 
3G 
3G 
3G 

2,5G 

2,5G | l,8k>lk 


2G 1500>700fll,5 

8 >5+ | 2,8+ 

2G 1500>700i°ll,5 

B>5+ I 2,8+ 

2G 1500=-700?11,5 







aE : i 



25p 30p 1T 


25p 30p 1T 


1+ 75 

Y 

1+ 75 

7u+ 

1+ 75 

7 ť + 


T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
T099 AD 
DIP8 AD 
CDIP8 AD 
plast AD 
plast AD 
plast AD 


CDIP8 AL D8-2 
DIP8 AL D8-2 
S08 AL S8-2 
DIP8 AL 08-2 


























ALD1701BDA CM U,A 12 s0,3 

ALD1701BPA Sg MP s2 ~ 6 


ALD1701GPA CM U,A 12 sO,3 

' Sg MP s2-6 


U,P 12 s0,3 

s2-6 


ALD1702APA 

ALD1702ASA 


ALD1702BDA 

AL01702BPA 


ALD1702BSA 


ALD1704A0A 

ALD1704APA 


ALD1704B0A 

ALD1704BPA 


AL01704GPA 


U,P 12 s0,3 

s2-6 


U,P 12 s0,3 

s2-6 


U,P 12 sO,3 
s2-6 


U,P 12 sO,3 
s3,25-6 


U,P 12 s0,3 

s3,25-6 

U,P 12 s0,3 

s3,25-é 

U,P 12 s0,3 

s3,25-6 

U,MP 12 sO,3 

sl-6 


U S U I0 : I0 


max 

[V] [mV] 


s2,5 10 
s5 

s2,5 

s5 

s2,5 4,5 
s2,5 
s5 
s5 

s2,5 0,9 
s2,5 
s5 
s5 


s2,5. 10 

s2,5 

s5 



A s2,5 4,5 25p 
D 


80 >20 
250 

0,7=0, 4+ 
1 + 

85 >50 
1,5»1+ 
250 
1,7+ 

85 >50 
1,5>1+ 
250 
1,7+ 

85 >50 
1,5 >1+ 
250 
1,7+ 

85 >32 
1,5 >1+ 
250 
1,7+ 

150 >50 

2 , 1 + 


1T 150 >50 
lpF 2,1+ 

1T 150 >50 
lpF 2,1+ 

1T 150 >32 
lpF 2,1+ 

100 >32 
lpF 1 0,4+ 

50 


100+ 3<4,5 

0 , 1 ° 2 ^ 

100+ 3-4,5 

0,1° 2p 

100+ 3 <5 

0,1° 2p+ 

<0,04 

1° 10 ť + 


DIP8 AL 08-2 


CDIP8 AL 08-2 
DIP8 AL 08-2 


S08 AL S8-2 
0IP8 AL D8-2 


S08 AL S8-2 


CDIP8 AL 08-2 
DIP8 AL D8-2 


0IP8 AL 08-2 
S08 AL S8-2 


C0IP8 AL D8-2 
DIP8 AL 08-2 
S08 AL S8-2 
CDIP8 AL 08-2 
DIP8 AL 08-2 
C0IP8 AL D8-2 
DIP8 AL 08-2 
DIP8 AL D8-2 


CDIP8 AL D8-2 
0IP8 AL D8-2 


S08 AL S8-2 


ALD1706APA 


U,MP 12 s0,3 

Sl-6 


ALD1706BDA CM U,MP 12 s0,3 

ALD1706BPA Sg sl ~ 6 


ALD1706GPA CM U,MP 12 s0,3 

Sg sl-6 


ALD2701DA CM U,MP 12 s0,3 

ai r\o-7moA 0g Sl— 6 


ALD2701ADA CM U,MP 12 | s0,3 

ALD2701APA Sg sl-é 


s2,5 0,9 25p 

s2,5 

sl,0 

sl ,0 

s2,5 2 25p 

s2,5 

sl,0 

sl,0 

s2,5 10 30p 

s2,5 

sl,0 

sl ,0 

s2,5 10 30p 

s2,5 

s5,0 

s5,0 


1T 100 > 32 2,3 

lpF 0,4+ 0,17+ 

50 0,9 

0,3+ 0,17+ 

1T 100 > 32 2,3 

lpF 0,4+ 0,17+ 

50 0,9 

0,3+ 0,17+ 

1T 80 >20 2,3 

lpF 0,4+ 0,17+ 

50 0,9 

0,3+ 0,17+ 

1T 80 > 10 2,4 

lpF 0,7>0,4+ 0,7+ 

250 4,9 

1 + 1 + 


|25p 1 30p 1T 100 >15 

lpF >0,4+ 


o <0 ’ 04 
1° 10^1+ 


<0,04 
1° 10 p+ 


<0,05 

1° 10p+ 


<0,5 
0,2° 1C^J+ 


o r 0 ’ 5 

0,2° 10|J+ 


0IP8 LAL ID8-2 


C0IP8 AL 08-2 
DIP8 AL D8-2 


DIP8 AL 08-2 


CDIP8 AL D8-22 
DIP8 AL 08-22 


S014 AL S14-23 


CDIP8 AL D8-22 
DIP8 AL D8-22 


AL02701B0A CM U,MP 12 s0,3 

ALD2701BPA Sg sl “ 6 


ALD2706DA CM U,MP 12 s0,3 

ALD2706PA Sg s1 ' 6 


s2,5 5 

0 s2 ’ 5 
u s5,0 

s5,0 

s2 , 5 10 
s2,5 
sl ,0 
sl,0 


25p 30p 1T 100 >15 

lpF >0,4+ 


20p 20p 1T 80 >5 

J.pF 0,2+ 


<0,5 CDIP8 AL D8-22 

0,2 10p+ Dip8 AL 0 Q— 22 


<0,08 CDIP8 AL 08-22 
10 ť + 0IP8 AL 08-22 


S014 AL S14-23 


ALD2706ADA CM U,MP 12 s0,3 

ALD2706APA Sg sl_6 


ALD2706B0A CM U,MP 12 s0,3 

ALD2706BPA Sg sl-é 


20p 20p 1T 100 >10 

lpF 0,2+ 

50 

0 , 2 + 

20p 20p 1T 100 >10 

lpF 0,2+ 

50 


<0,08 CDIP8 AL, 08-22 
10 ť + DIP8 AL 08-22 


<0,08 C0IP8 AL D8-22 
10 ť + 0IP8 AL 08-22 


ALD4701DB CM U,MP 12 s0,3 

ALD4701PB Sg Sl-é 


s2,5 10 
s2,5 
s5 ,0 
s5,0 


25p \ 30p 1T 80 >10 
0,7+ 


<1 C0IP14AL 014-42 

io ť + 

0IP14 AL 014-42 

S024 AL S24-42 

































ALD4701ADB 

ALD4701APB 


ALD4701ASF 


ALD4701BDB 

ALD4701BPB 


ALD4701BSF 


CM U,MP 
Sg 


CM U,MP 
Sg 


AM452-2M 


Ue Urn U T 


max max max 
[V] [V] [V] 


B LD,2 


B LD,2 


B LD,2 


B VR,S 
2 

B VR,Š 
2 

B VR,Š 
2 

B VR,§ 

í 2 

B VR,Š 
2 

B‘ VR,Š 
2 

B VR,Š 
2 

B VR,Š 
2 

B VR,Š 
2 

B VR,Š 
2 

B U,12 


B U,12 

B VR,51 

B VR,51 

B VR,51 

B VR,51 

B VR,Š 
52 

B VR,Š 
52 

B VR,Š 
52 



U S U I0 Pio 


max max 
[V] [mV] [nA] 


s2,5 2 25p 

s2,5 

s5,0 

s5,0 


s2,5 5 25p 

D || s2 ’ 5 
s5,0 

D s5,0 

sl5 0,1 75 


sl5 0,1 75 


sl5 0,1 75 


sl5 0,02 35 


sl5 0,02 35 


sl5 0,1 75 


D sl5 0,07 4 


D sl5 0,02 2 


sl5 0,07 4 


I IB R I A 

CMQ] A 

max C T B 
[nA] [ÍF] [ 


30p 1T 100 >15 
lpF 0,7+ 

250 

1 + 

30p 1T 100> 15 

lpF 0,7+ 

250 

1 + 

80 0,8 >116° 

>5+ 

80 0,8 >116° 

>5+ 

80 0,8 >116° 

>5+ 

40 1,5 =>120° 

>5+ 

40 1,5 >120° 

>•5+ 

80 1,5 >120° 

>5+ 

4 30 >120° 

2 30 >120° 

30 >120° 



D sl5 4 300 1500 0,1 100 c 

sl5 4 300 1500 0,1 100 C 


D sl5 4 50 


sl5 4 50 


D sl5 5 50 


sl5 5 50 


D sl5 3 25 


sl5 3 25 


D sl5 3 25 


sl5 3 25 


D sl5 3 25 


A sl5 3 25 


250 50k >25 

12 + 

250 50k >25° 

12 + 

250 0,1 >15° 

20 + 

250 0,1 >15° 

20 + 

25 0,3 =>150° 

12 + 

25 0,3 >150° 

12 + 

25 0,3 =*150° 

100 + 

25 0,3 >150 c 

100 + 

25 0,3 >150 c 

100 + 

25 0,3 >150 c 

100 + 


D s40 6 30 30 0,2 100 c 

s40 4 12 25 0,25 100 c 


D sl5 3 8 


0 sl5 3 8 

<5TK 

sl5 3 8 

«7TK 

sl5 3 8 

• : 10TK 

D sl5 5 300 


sl5 5 300 


sl5 5 300 


4 0,03 >100° 

> 100 + 

4 0,03 >100° 

> 100 + 

4 0,03 >100° 

> 100 + 

4 0,03 >100° 

> 100 + 

2Qu 1 100>90° 

1 =700+ 

20jj ,1 100>90 C 

L =700+ 

20u 1 100>90 C 

L >700+ 

1500 50k 40 >15 


CDIP14 AL D14-42 
DIP14 AL 014-42 
S024 1 AL S24-42 

CDIP14 AL 014-42 
DIP14 AL D14-42 
S024 AL S24-42 

CDIP O D8-3 


T099 D T8-2 


CDIP8 D 08-3 


CDIP8 0 D8-3 


T099 D T8-2 


T099 D T8-2 


T099 0 T8-7 


T099 D T8-7 


T099 D T8-7 


T099 D T8-8 


T099 D T8-8 


T099 D T8-9C 


T099 D T8-9C 


T099 D T8-9C 


T099 D T8-9C 

T099 D T8-9C 

T099 D T8-9C 

CDIP D D14-6 

14 

CDIP 0 D14-6 

14 

T099 D T8-9C 

T099 D T8-9C 

T099 D T8-9 

T099 O T8-9 

CDIP 0 014-2A 

14 

CDIP D D14-2A 

14 

CDIP D D14-2A 

14 

CDIP D D14-2A 

14 

CDIP D D14-7 

14 

CDIP D D14-7 

14 

CDIP D D14-7 

14 

DIP14 RFT D14-5 


B060D BF LP, 9 
BOéODm BF LP, 9 
B060Dp BF LP,? 


0,2 0,4 1T 6 > 3 

0,1 0,2 1 T 6 > 4 

0,1 0.2 1T 6 > 4 


DIP8 RFT 08-1 
DIP8 RFT D8-1 
DIP8 RFT 08-1 

































TYP 

D 

P 

u s 

U ID 

I ID+ 

u i 

x i+ 

P 

r tot 


U S 

U I0 

T I0 

X IB 

R I 

[MQ] 

A u 

A uo° 

U OM/M 

C V] 

Ig[mA] 

ypfj 

"o™ 

X S 

[mA] 

P 

V 




max 

[V] 

max 

[V] 

max 

[V] 

max 
]mW ] 


[V] 

max 

[mV] 

max 

CnA] 

max 

IT nA ] 

ta 

BW+ 
f MHz] 

SR+ 

[ V/ys] 

B1+ 

LMHz] 

[f tó] 

[fis] 



B060Dt 

BF 

LP, 9 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 


0,2 

1T 

6 >4 

20 

1+ 


*=0,25 

DIP8 

RFT 

B060SD 

BF 

LP, 9 

518 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6*3 

20 

1+ 


•=0,25 

SOS 

RFT 

B060SG 

BF 

LP, 9 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6*3 

20 

1+ 


*=0,25 

S08 

RFT 

B061D 

BF 

LP, 10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

8061Dm 

BF 

LP, 10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

B061Dp 

BF 

LP, 10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

B061Dt 

BF 

LP, 10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

0IP8 

RFT 

B061SD 

BF 

LP, 10 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

S08 

RFT 

B061SG 

BF 

LP, 10 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

S08 

RFT 

B062D 

BF 

LP, OS 

518 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6 *■ 4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

B062Dm 

BF 

LP, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

6 >■ 4 

20 

1+ - 


<0,25 

0IP8 

RFT 

B062Dp 

BF 

LP, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

6 >• 4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

B062Dt 

BF 

LP, OS 

sl8 

s30 

513 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

11 

6=*4 

20 

1+ 


<0,25 

0IP8 

RFT 

B062SD 

BF 

LP, OS 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

S08 

RFT 

B062SG 

BF 

LP, OS 

sl8 

s30 

sl5 


C 

Š15 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

S08 

RFT 

B0640 

BF 

LP, OS 

s!8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6»4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP14 

RFT 

B064Dm 

BF 

LP, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

6=*4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP14 

RFT 

B064Dp 

BF 

LP, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

6»4 

20 

1+ 


<0,25 

0IP14 

RFT 

B064D1 

BF 

LP, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP14 

RFT 

B064S0 

BF 

LP, OS 

518 

s30 

s.15 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

S014 

RFT 

B064SG 

BF 

LP, OS 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

S014 

RFT 

B066D 

BF 

LP, OS 

518 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

B066Dm 

BF 

LP, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

6*4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

B066Dp 

BF 

LP, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

6* 4 

20 

1+ 


<0,25 

DIP8 

RFT 

'B066Dt 

BF 

LP, OS 

518 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

l.T 

6* 4 

20 

1+ 


= 0,25 

0IP8 

RFT 

B066SD 

BF 

LP, OS 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6* 4 

20 

1+ 


<0,25 

S08 

RFT 

B066SG 

BF 

LP, OS 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

6* 4 

20 

1+ 


<0,25 

S08 

RFT 

B0B0D 

BF 

U,9 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

200 >2 5 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP8 

RFT 

BOBODm 

BF 

11,9 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

515 

6 

0,1 

0,2 

1T 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

0IP8 

RFT 

BOBODp 

BF 

U,9 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

= 2,8 

0IP8 

RFT 

B080Dt 

BF 

U,9 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

200>50 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

0IP8 

RFT 

B080SD 

BF 

0,9 

slB 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S08 

RFT 

B080SG 

BF 

U,9 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<=2,8 

S08 

RFT 

B0810 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

0IP8 

RFT 

B081Dm 

BF 

U,10 

518 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP8 

RFT 

BOBIDp 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP8 

RFT 

B081Dt 

BF 

11,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

200*50 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP8 

RFT 

B0815D 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S08 

RFT 

B081SG 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

SOB 

RFT 

B082D 

BF 

LI, OS 

518 

s30 

515 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP8 

RFT 

B0820m 

BF 

U,OS 

slB 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP8 

RFT 

B0820p 

BF 

U, OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

*2,8 

DIP8 

RFT 

B082Dt 

BF 

U,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

200*50 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

0IP8 

RFT 

B082SD 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S08 

RFT 

B082SG 

BF 

U, OS 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S08 

RFT 

B083D 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

0IP14 

RFT 

B083Dm 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP14 

RFT 

B083Dp 

BF 

U,10 

sl8 

530 

sl5 

680 

H 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP14 

RFT 

B0B3Dt 

BF 

U,10 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

200*50 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP14 

RFT 

808 3 SD 

BF 

U,OS 

slB 

s30 

sl5 


H 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S014 

RFT 

B083SG 

BF 

U,OS 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

15 

0,2 

0,4 

1T 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S014 

RFT 

B084D 

BF 

u,os 

518 

s30 

s!5 

680 

H 

sl5 

gg 

0,2 

0,4 

1T 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

DIP14 

RFT 

B084Dm 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

515 

680 

H 

sl5 


0,1 

0,2 

1T 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

0IP14 

RFT 

B084Dp 

BF 

U,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

H 

s!5 

I 

0,1 

0,2 

IT 

200*35 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

0IP14 

RFT 

B084Dt 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

680 

C 

sl5 


0,1 

0,2 

1T 

200*50 

24 

2,5+ 

35+ 

= 2,8 

DIP14 

RFT 

B084SD 

BF 

u,os 

slB 

s30 

sl5 


H 

sl5 

K 

0,2 

0,4 

IT 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

<2,8 

S014 

RFT 

B084SG 

BF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 


C 

sl5 

M 

0,2 

0,4 

IT 

200*25 

24 

2,5+ 

35+ 

= 2,8 

S014 

RFT 

9165H 

B 

vo 

36 

S6-18 

s30 

U S 

20W 

B 

sl8 

20 

200 

Y 1 


90 *70° 

22$V 



<60 

MH62 

RFT 

B163V 

B 

vo 

36 

s6-18 

s30 

U S 

20W 

B 

sl8 

20 

200 

3 lj 

i 


90 * 70° 

22ÍŽV 



<60 

MV63 

RFT 

B176D 

B 

PR,U 

S18 

30 

15 


C 

s3 

6 

6 

10 


250*25 

l s = 

1,5 £jA 


<0,02 

DIP8 

RFT 



os 


■we»i»v } 



s3 

6 

25 

50 


300*25 

ů - 

15^jA 


<0,12 




z 


D8-1 

S8-1 

S8-1 

D8-6 

08-6 

08-6 

08-6 

S8-6 

S8-6 

D8-22 

D8-22 

D8-22 

D8-22 

S8-22 

S8-22 

D14-42 

014-42 

014-42 

014-42 

S14-42 

S14-42 

D8-12 

08-12 

08-12 

D8-12 

S8-12 

S8-12 

08-1 

D8-1 

08-1 

08-1 

S8-1 

S8-1 

D8-6 

08-6 

08-6 

D8-6 

S8-6 

S8-6 

08-22 

D8-22 

D8-22 

D8-22 

S8-22 

S8-22 

014-22 

D14-22 

014-22 

D14-22 

S14-22 

S14-22 

014-42 

D14-42 

D14-42 

014-42 

S14-42 

S14-42 

M5-1 

M5-la 

08-12 
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TYP 

D 

P 

u s 

U ID 

U I 

tot 

*a 

U S - 

U IO 

X I0 

I IB 

R I 

A U 

U 0M/M 

Ig[mA] 

FUQ] 

X S 

P 

V 

Z 





I ID4 

X I+ 







[MQ] 

A UO° 

[V] 

C c [pF] 

rtjis] 

.mAj 







max 

max 

max 

max 



max 

max 

max 

C T 

BW+ 

SR+ 

31+ 

(%] 

[fis] 







[ v 3 

[V] 

[V] 

mW J 


C v 3 

' mV] 

_nA J 

[nA] 

ÍČF] 

[ MHz] 

[ V/pá 

[MHz] 




B176D 

POKR 







sl5 

6 

6 

10 


500>50 ’ 

Ic = r l 

,5uA 


=0,03 




B177D 

= B176D 






sl5 

6 

25 

50 


300=»50 

is = ^ 


=0,16 

0IP14 

RET 

014-12 

B411DD 

BF 

U 

sl8 


-Uq+4 

H 

sl5 


50p 

400p 


115>100° 

24 

20 


= 2,8 

DIP8 

RFT 

D8-6 




S5-18 


uE-2 









2,5+ 






B611D 

B 

U 

S2-15 

sl3 

sU r 


D 

sl5 

15 

25 

50 


=*75 

14,9 



1,5 

DIP6 

RFT 

06-1 









s5 





>65 








B615D 

B 

u 

S2-15 

sl3 

sU c 


C 

sl5 

15 

25 

50 


>75 

14,9 



1,5 

DIP6 

RFT 

06-1 









s5 





>65 








B611SC 

B 

u 

32-1,5 

sl3 

3U S 


D 

sl5 

15 

25 

50 


>75 

14,9 



1,5 

S08 

RFT 


B615SG 

B 

u 

s2-15 

sl3 

SU S 


C 

sl5 

15 

25 

50 


=*75 

14,9 



1,5 

S08 

RFT 


B621D 

B 

u 

s2-15 

sl5 

sL) c 


D 

sl5 

7,5 

300 

l i> 


=*75 

14,9 



1,5 

DIP6 

RFT 

D6-1 






J 



s5 




=*65 








B621SC 

B 

u 

s2-15 

sl5 

sllg 


D 

sl5 

7,5 

300 



» 75 

14,9 



1,5 

SOB 

RFT 


B625D 

B 

u 

S2-15 

sl5 

sUn 


C 

sl5 

7,5 

300 



=►75 

14,9 



1,5 

DIP6 

RFT 

D6-1 









s5 




>65 








B625SG 

B. 

u 

S2-15 

sl5 

sU s 


C 

sl5 

7,5 

300 



^75 

14,9 



1,5 

SOB 

RFT 


B631D 

B 

u 

s2-15 

sl3 

SUq 


D 

sl5 

15 

25 

50 


=►75 

14,9 



1,5 

DIP6 

RFT 

D6-2 









s5 





>70 








8631SC 

B 

u 

S2-15 

sl3 

sUg 


D 

sl5 

15 

25 

50 


>75 

14,9 



1,5 

S08 

RFT 


B635D 

B 

u 

S2-15 

sl3 

sU c 


C 

sl5 

15 

25 

50 


>75 

14,9 



1,5 

DIP6 

RFT 

06-2 









s5 





>70 








B635SG 

B 

u 

s2-15 

sl3 

sUg 


C 

sl5 

15 

25 

50 


>75 

14,9 



1,5 

S08 

RFT 


B761D 

B 

u 

sl ,5-18 

sl5 

SUq 


D 

sl5 

6 

300 



>81,5 

12,5 



1,5 

DIP6 

RFT 

D6-2 






D 



s5 




>70 








B761SC 

B 

u 

sl,5-18 

sl5 

sUg 


D 

sl5 

6 

300 



>81,5 

12,5 



1,5 

S08 

RFT 


8765D 

B 

u 

sl,5-18 

sl5 

SUq 


C 

sl5 

6 

300 



>81,5 

12,5 



1,5 

DIP6 

RFT 

06-2 









s5 




>70 








B765SG 

B 

u 

sl , 5-18 

sl5 

sUg 


C 

sl5 

6 

300 



>81,5 

12,5 



1,5 

SOB 

RFT 


B861D 

B 

u 

sl,5-10 

sl5 

SUq 


D 

sl5 

10 

300 



>75 

9,8 



1,5 

DIP6 

RFT 

06-2 






J 



s5 




>70 








• B861SC 

B 

u 

sl,5-10 

315 

sUg 


D 

sl5 

10 

300 



>75 

9,8 



1,5 

S08 

RFT 


B863D 

B 

u 

sl,5-10 

sl5 

SUq 


C 

sl5 

10 

300 



>75. 

9,8 



1,5 

DIP6 

RFT 

D6-2 






J 



s5 




>70 








— B865SG 

B 

u 

sl,5-10 

sl5 

sUg 


C 

sl5 

10 

300 



>75 

9,8 



1,5 

S08 

RFT 


B2761D 

B 

u 

s2-15 

sl5 

SUq 


D 

sl5 

6 

300 

!ť 


>80 

14,9 



3 

DIP8 

RFT 

08-23 









s5 




>70 








B2761SC 

B 

u 

S2-15 

sl5 

sUg 


D 

sl5 

6 

300 



>80 

14,9 



3 

S08 

RFT 


B2765D 

B 

u 

S2-15 

sl5 

,u s 


C 

sl5 

s5 

6 

300 



>80 

>70 

14,9 



3 

DIP8 

RFT 

D8-23 

B2765SG 

B 

u 

S2-15 

sl5 

sUg 


C 

sl5 

6 

300 



>80 

14,9 



3 

S08 

RFT 


B4761D 

B 

u 

s2-15 

sl5 

SUq 


D 

sl5 

6 

300 



>80 

14 



3 

DIPl^ 

RFT 

D14-4 






D 



s5 




>70 








B4761SC 

B 

u 

s2-15 

sl5 

sUg 


D 

sl5 

6 

300 



>80 

14 



3 

SO 

RFT 


B4765D 

B 

u 

s2-15 

sl5 

sU c 


C 

sl5 

6 

300 



>80 

14 



3 

DIPl^ 

RFT 

D14-4 






D 



s5 




>70 








B4765SG 

B 

u 

S2-15 

sl5 

sUg 


C 

sl5 

6 

300 



>80 

14 



3 

SO 

RFT 


CA080E 

BM 

u,os 


slO 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

1T 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP8 

RCA 

D8-1 

CAOBOS 

BM 

u,os 


slO 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

1T 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-1B 

CA080T 

BM 

u,os 


sl2 



A 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-1 

CA080AE 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP8 

RCA 

D8-1 

CA080AS 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-1B 

CAOBOAT 

BM 

u,os 


sl2 



A 

sl5- 

3 

0,02 

0,04 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-1 

CA080BE 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

3 

0,01 

0,03 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP8 

RCA 

08-1 

CA080CT 

BM 

u,os 


sl2 



•- D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-1 

CA081E 

BM 

u,os 


slO 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

1T 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP8 

RCA 

08-6 

CA081S 

BM 

u,os 


slO 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

1T 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-6A.B 

CA081T 

BM 

u,os 


sl2 



'A 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-6A 

CA081AE 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP8 

RCA 

08-6 

CAQ81AS 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-6A,B 

CA081AT 

BM 

u,os 


sl2 



A 

sl5 

3 

0,02 

0,04 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-6A 

CA081BE 

BM 

u.oá 


sl2 



D 

sl5 

3 

0,01 

0,03 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP8 

RCA 

DB-6 

GA081CT 

BM 

U,GS 


sl2 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

1T 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-6A 

CA082E 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

1T 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP8 

RCA 

08-22 

CA082S ' 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

1T 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

RCA 

T8-22B 

CA082T 

BM 

u,os 


sl2 



A 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

-2,8 

T099 

RCA 

T8-22 

CA082AE 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

, DIP8 

RCA 

D8-22 


17 



TYP 


D 


P 


V 


Z 


TYP 

D 

P 

u s 

max 

[V] 

| 

U I 

J I+ 

max 

[v] 


^a 

U S 

CV] 

U I0 

max 

>V] 

T I0 

max 

[nA] 

X IB 

max 

[nA] 

R I 

[mQ] 

CČF] 

A U 

A uo° 

BW+ 

[ MHz] 

U OM/M 

[V] 

SR+ 

! v/^js] 

I 0 CmA] 

: c [pF] 

31+ 

[MHz] 

RnCQ] 

ftfo] 

J S 

_mA] 

[&] 

H 

CA082AS 

BM 

U,OS 


sl2 



D 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

1T 

wm\ 

13+ 

5+ 

40+ 

<=2,8 

T099 

CA082AT 

BM 

U,OS 


sl2 



A 

sl5 

3 

0,02 

0,04 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

CA082BE 

BM 

U,OS 


sl2 



D 

sl5 

3 

0,01 

0,03 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

CA082CT 

BM 

U,OS 


sl2 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

1T 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

T099 

CA083E 

BM 

U,OS 


sl2 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

1T 

>25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP14 

CA083AE 

BM 

U,OS 


sl2 



0 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP14 

CA083BE 

Bm 

U,OS 


sl2 



D 

sl5 

3 

0,01 

0,03 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

0IP14 

CA084E 

BM 

U,OS 


sl2 



D 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

1T 

=*25 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP14 

CA084AE 

BM 

u,os 


sl2 



0 

sl5 

6 

0,02 

0,04 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP14 

CA084BE 

BM 

u,os 


sl2 



D 

sl5 

3 

0,01 

0,03 

1T 

>50 

13+ 

5+ 

40+ 

<2,8 

DIP14 

CA101S 

B 

u, os 

u44 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

5 

200 

500 

0,3 

160>50 

12 

30° 


<3 

T099 

CA101T 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

5 

200 

500 

0,3 

160>50 

12 

30° 


<3 

T099 

CA101AG 

B 

u,os 

u36 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 


>50 

10+ 



<3 

DIP8 

CA101AS 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 


>50 

10+ 



<3 

T099 

CA101AT 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 


>50 

10+ 



<3 

T099 

CA107G 

B 

u,os 

u36 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 


160*50 

12 



<2,5 

DIP8 

CA107S 

B 

u,os 

s44 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 


160>50 

12 



c 2,5 

T099 

CA107T 

B 

u,os 

s44 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 


160*50 

12 



<2,5 

T099 

CA124E 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

750 

A 

u5 

5 

30 

150 



Uq-l,5 

40 







sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*94° 






CA124G 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

750 

A 

u5 

5 

30 

150 



U c -1 , 5 

40 



DIL14 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*94° 






CA124M 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

750 

El 

u5 

5 

30 

150 



U c -1,5 

40 



SOU 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*94° 






CA158E 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

1 

u5 

5 

30 

150 



Uq-i.5 

40 


<1,2 

0IP8 




sl6 

50+ 

U S 


■ 

ul5 





100*50 






CA158G 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

1 

u5 

5 

30 

150 



Uc-1,5 

40 


<1,2 

DIP8 




sl6 

50+ 

u s 



ul5 





100*50 





• 

CA158S 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 


u5 

5 

30 

150 



U -1,5 

40 


<1,2 

T099 




sl6 

50+ 

u s 


I 

ul5 





100*50 






CA138T 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 


u5 

5 

30 

150 



Uc-1,5 

40 


<1,2 

T099 




sl6 

50+ 

u s 



ul5 





100*50 






CA138AE 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

A 

u5 

2 

10 

50 



Uc-1,5 

40 


<1,2 

DIP8 




sl6 

50+ 

U S 



ul5 





100*50 






CA158AG 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

A 

u5 

2 

10 

50 



U c -1,5 

40 


<1,2 

0IP8 




sl6 

50+ 

U S 



ul5 





100*50 






CA158AM 

B 

U,QS 

u32 

s32 

-0,3 

630 

A 

u5 

2 

10 

50 



Uc-1,5 

40 


<1,2 

S08 




sl6 

50+ 

U S 



ul5 





100*50 






CA158AS 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

A 

u5 

2 

10 

50 



u c-i.5 

40 


<1,2 

T099 




sl6 

50+ 

U S 



ul5 





100*50 






CA158AT 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

A 

u5 

2 

10 

50 



Uc-1,5 

40 


<1,2 

T099 




slé 

50+ 

U S 



ul5 





100^50 



• 



CA201S 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

7,5 

500 

1500 

0,1 

150*20 

12 

30° 


<3 

T099 




S5-15 
















CA201T 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

0 

sl5 

7,5 

500 

1500 

0,1 

150*20 

12 

30° 


<3 

T099 




S5-15 
















CA201AG 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

C 

sl5 

2 

10 

75' 

1,5 

160*50 

Em: 

30° 


<3 

DIP8 




s5-15 
















CA201AS 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

C 

sl5 

2 

10 

75 

1,5 

160*50 

12 

30° 


<3 

T099 




s5-15 











mm 





CA201AT 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

C 

sl5 

2 

10 

75 

1,5 

160*50 

12 

30° 


<3 

T099 




s5-15 
















CA207G 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

C 

sl5 

2 

20 

100 

4 

160*50 

Bm* 



*2,5 

DIP8 




S5-15 
















CA207S 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

C 

sl5 

2 

20 

100 

4 

160*50 

12 



<2,5 

T099 




s5-15 
















CA207T 

B 

u,os 

u44 

s30 

sl5 

500 

C 

sl5 

2 

20 

100 

4 

160*50 

12 



<2,5 

T099 




s5-15 
















CA224E 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

750 

F 

u5 

7 

50 

250 



u s -í,í 

40 



DIL14 




sl6 

50+” 

32 



ul5 





100>88° 






CA224G 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

75.0 

F 

u5 

7 

50 

250 




40 



DIL14 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*88° 






CA224M 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

750 

F 

u5 

7 

50 

250 



V 1 ’- 

40 



SOU 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*88° 






CA258E 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

C 

u5 

5 

30 

150 



U s -1,! 

40 


<1,2 

DIP8 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*50 






CA258G 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

C 

u5 

5 

30 

150 



V 1 ’’ 

40 


<1,2 

DIP8 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





100*50 






CA258M 

B 

u,os 

u32 

s32 

-0,3 

630 

C 

u5 

5 

30 

150 



Ug-i, 

40 


<1,2 

S08 




slé 

50+ 

32 



u!5 





100*50 







RCA 

T8-22 

RCA 

T8-22B 

RCA 

T8-22 

RCA 

T8-22A 

RCA 

014-22 

RCA 

014-22 

RCA 

014-22 

RCA 

014-42 

RCA 

014-42 

RCA 

014-42 

H 

T8-1B 

H 

T8-1 

RCA 

D8-1 

RCA 

T8-1B 

RCA 

T8-1 

RCA 

D8-2 

RCA 

T8-3B 

RCA 

T8-3 

H 

014-41 

RCA 

014-41 

H 

S14-41 

H 

D8-22 

RCA 

08-22 

H 

T8-22B 

H 

T8-22 

H 

08-22 

RCA 

DG-22 

H 

S8-22 

H 

T8-22B 

H 

T8-22 

H 

T8-1B 

H 

T8-1 

RCA 

D8-1 

RCA 

T8-1B 

RCA 

T8-1 

RCA 

D8-2 

RCA 

T8-3B 

RCA 

T8-3 

H 

014-41 

RCA 

014-41 

H 

S14-41 

H 

08-22 

RCA 

D8-22 

H 

S8-22 
























I IB R I A í 

[MQ] A 

max C T B 

[ha3 iki c 



CA258S B 

CA258T B 

CA258AE B 

CA258AG B 

CA258AM B 

CA258AS B 

CA258AT B 

CA301AE B 
CA301AG B 
CA301AS B 
CA301AT B 
CA307E B 
CA307G B 
CA307S B 
CA307T B 
CA324E B 

CA324G B 

CA324M B 

CA358E B 

CA358G B 

CA358M B 

’ CA358S B 

CA358T B 

CA358AE B 

CA358AG B 

CA358AM B 

CA358AS B 

CA358AT B 

CA741E B 

CA741G B 

CA741S B 

CA741T B 

CA741CE B 

CA741CG B 

CA741CS B 

CA741CT B 

CA747E B 

CA747G B 

CA747T B 

CA747CE B 


s32 -O, 
50+ 32 

s32 -O, 
50+ 32 

s32 -O, 
50+ 32 

s32 -O, 
50+ 32 

s32 -O, 
50+ 32 

s32 -O, 
50+ 32 

s32 -O, 
50+ 32 

s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 

s32 -O, 
50+ 32 


s32 -O, 
50+ 32 

s32 -O, 
50+ 32 

s32 -O, 
50+ U s 

s32 -O, 
50+ Ug 

s32 -O, 

50+ Ug 

s32 -O, 
50+ Ug 

s32 -O, 
50+ Uc 

S 32 -O, 
50+ Ug 


s32 -O, 
50+ Uc 

s32 -O, 
50+ U q 

s32 -0. 
50+ Ug 

s30 sl5 


750 
750 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
500 

s30 sl5 500 
s30 sl5 500 
s30 sl5 500 
s30 sl5 500 
s30 sl5 500 
s30 sl5 500 
s30 sl5 500 
s30 sl5 800 
s30 sl5 800 
s30 sl5 800 
s30 s!5 800 


C u5 
ul5 

C u5 
ul5 

C u5 
ul5 

C u5 
ul5 

C u5 
ul5 

C u5 
ul5 

D sl5 
D sl5 
D sl5 
D sl5 
O sl5 
D sl5 
D sl5 
D sl5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
ul5 

D u5 
u!5 




250 >0,5 16025 

250 >0,5 160>25 

250 >0,5 160>25 

250 >0,5 16025 

300 2 16025 

300 2 16025 

300 2 16025 

300 2 16025 

250 


50 

250 


50 

250 


30 

100 


30 

100 


30 

100 


30 

100 


30 

100 


200 

500 

>0,3 

l,4pf 

200 

500 

-0,3 

1 ,4pl 

200 

500 

-0,3 

l,4pl 

200 

500 

-0,3 
. 1 ,4pF 

200 

500 

V 

o 

200 

500 

V 

o 

200 

500 

V 

o . 

v^l 

200 

500 

> 0,3 

200 

500 

>0,3 

200 

500 

> 0,3 

200 

500 

O 

A 

200 

500 

V 

o 


Ug - 1 , 5 40 
Ug— 1 , 5 40 
Ug— 1 , 5 40 
Ug— 1,5 40 
Ug— 1 , 5 40 
Ug— 1 , 5 40 
Ug— 1 , 5 40 


T099 H T8-22B 

T099 H T8-22 

DIP8 H D8-22 

DIP8 RCA 08-22 

S08 H S8-22 

T099 H T8-22B 

T099 H T8-22 

DIP8 H D8-1 
DIP8 RCA 08-1 
T099 H T8-18 
T099 H T8-1 
DIP8 H D8-2 
0IP8 RCA D8-2 
T099 H T8-3B 
T099 H T8-3 
DIL14 H D14-4 1 

•DIL14 RCA D14-41 

S014 H S14-41 

DIP8 H D8-22 

DIP8 RCA 08-22 

S08 H S8-22 

T099 H T8-22B 

T099 H T8-22 

DIP8 H 08-22 

DIP8 RCA D8-22 

S08 H S8-22 

T099 H T8-22B 

T099 H T8-22 

DIP8 H D8-6 

DIP8 RCA D8-6 

T099 H T8-68 

T099 H T8-6 

DIP8 H D8-6 

0IP8 RCA D8-6 

T099 H T8-6B 

T099 H T8-6 

DIP14 H D14-22 

DIP14 RCA D14-22 

• T099 H T10-22 

0IP14 H 014-22 
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TYP 



U S 

OH 

U I 

3 tot 

m 

u s 

U I0 

I I0 

33 

R i 

A U 

U 0M/M 

IqCitiA] 

B9 

*S 

m 

V 


'I 



BII 

T I+ 


H 





[MQJ 

A U0° 

[V] 

c c cpf] 

t&iá 

.mA] 

■ 





max 

max 

max 

max 



max 

max 

max 

zto 

BW+ 

SR+ 

B1+ 

Z H^] 

[SS] 




■ 


Lv] 

í v] 

C v] 

’mW 3 

■1 

Cv] 

’ mV] 

[nAD 

[nA] 

[ MHz] 

C V//JS] 

[MHz] 

■ 


CA747CG 

B 

u,os 

u36 

s30 

sl5 

800 

D 

sl5 

6 

200 

500 

>0,3 

200*50 

12 


75 

<2,8 

DIP14 

RCA 















40+ 


0,3° 




CA747CT 

B 

U>os 

u36 

s30 

sl5 

800 

D 

sl5 

6 

200 

500 

>0,3 

200>50 

12 


75 

<2,8 

T099 

H 















40+ 


0,3° 




CA748E 

B 

MS 

u44 

s30 

sl5 

500 


sl5 

5 

200 

500 

>0,3 

200>50 

12 

30° 

75 

<2,8 

DIP8 

H 



3 





| 







40+ 


0,3° 




CA748G 

B 

MS 

u44 

s30 

sl5 

500 

R 

sl5 

5 

200 

500 

>0,3 

200*50 

12 

30° 

75 

<2,8 

DIP8 

RCA 



3 





H 







40+ 


0,3° 




CA748S 

B 

MS 

u44 

s30 

sl5 

500 


sl5 

5 

200 

500 

>0,3 

200*50 

12 

30° 

75 n 

<2,8 

T099 

H 



3 





• ; fl 







40+ 


0,3° 




CA748T 

B 

MS 

u44 

s30 

sl5 

500 

s 

sl5 

5 

200 

500 

>0,3 

200>50 

12 

30° 

75 

<2,8 

T099 , 

H 



3 












40+ 


0,3° 




CA748CE 

B 

MS 

u36 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

6 

200 

500 

>0,3 

200*20 

12 

30° 

75 

<2,8 

DIP8 

H 



3 












40+ 


0,3° 




CA748CG 

8 

MS 

u36 

s30 

sl5 

500 

0 

sl5 

6 

200 

500 

>0,3 

200>20 

12 

30° 

75 

<2,8 

DIP8 

RCA 



3, 












40+ 


0,3° 




CA748CS 

B 

MS 

u36 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

6 

200 

500 

>0,3 

200*20 

12 

30° 

75 

<2,8 

T099 

H 



3 












40+ 


0,3° 




CA748CT 

B 

MS 

u36 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

6 

200 

500 

>0,3 

200*20 

12 

30° 

75 o 

<2,8 

T099 

H 



3 












40+ 


0,3° 




CA1458E 

B 

MS 

u36 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

6 

200 

500 

>0,3 

200*50 

12 


75 

<2,8 

DIP8 

H 















40+ 


0,3° 




CA1458G 

B 

MS 

u36 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

6 

200 

500 

>0,3 

200*50 

12 


75 

<2,8 

DIP8 

RCA 















40+ 


0,3° 




CA1458S 

B 

MS 

u36 

s30 

sl5 

680 

0 

sl5 

6 

200 

500 

>0,3 

200*50 

12 


75 

<2,8 

T099 

H 















40+ 


0,3° 




CA1438T 

B 

MS 

u36 

s30 

sl5 

680 

D 

sl5 

6 

200 

500 

>0,3 

200*50 

12 


75 n 

<2,8 

T099 

H 














40+ 


0,3° 




CA1558E 

B 

MS 

u44 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

5 

200 

500 

>0,3 

200*50 

12 


75 

<2,8 

DIP8 

H 















40+ 


0,3° 




CA1538G 

B 

MS 

u44 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

5 

200 

500 

>0,3 

200*50 

12 


75 

<2‘,8 

DIP8 

RCA 















40+ 


0,3° 




CA1558S 

B 

MS 

u44 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

5 

200 

500 

>0,3 

200*50 

12 


75 

<2,8 

T099 

H 















40+ 


0,3° 




CA1558T 

B 

MS 

u44 

s30 

sl5 

680 

A 

■sl5 

5 

200 

500 

>0,3 

200*50 

12 


75 

<2,8 

T099 

H 














in 


0,3° 




CA2902E 

B 

MS 

u32 

s32 

-o,: 

750 

F 

u5 

10 

200 

500 



23 



<1,2 

DIP14 

H 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





>83 







CA2902M 

B 

MS 

u32 

s32 

-o,: 

750 

F 

u5 

10 

200 

500 



23 



<1,2 

S014 

H 




sl6 

50+ 

32 



ul5 





>83 







CA2904E 

B 

MS 

u26 

s32 

-o,: 

630 

F 

u5 

7 

50 

250 



U c -1 ,5 40 


<1,2 

DIP8 

H 




sl6 

50+ 

u s 



ul5 





100 







CA2904G 

B 

MS 

u26 

s32 

-o,: 

630 

F 

u5 

7 

50 

250 



U c -1 ,5 40 


<1,2 

DIP8 

RCA 




sl6 

50+ 

u s 



ul5 





100 







CA2904M 

B 

MS 

u26 

s32 

-oj 

630 

F 

u5 

7 

50 

250 



Ug— i , 

40 


<1,2 

S08 

H 




sl6 

50+ 

u s 



ul5 





100 







CA2904S 

B 

MS 

u26 

s32 

-0,1 

630 

F 

u5 

7 

50 

250 



V 1 , 

40 


<1,2 

T099 

H 




sl6 

50+ 

u s 



ul5 





100 







CA2904T 

B 

MS 

u26 

s32 

-0,1 

630 

F 

u5 

7 

50 

250 



Ug-i, 

40 


<1,2 

T099 

H 




sl6 

50+ 

u s 



ul5 





100 







CA3008 

B 

U,53 



-4/ 

300 

A 

s6 

5 


12 ť 

<0,01 

60*57 

4 


200 


FP14 

RCA 






+1 






0,>0,2+ 







CA3008A 

B 

U,53 



-4/ 

300 

A 

s6 

2 

1500 


0,02 

60 >57 

4 


160 


FP14 

RCA 






+1 







0,3*0, 2+ 

3+ 


<12dB+ 



CA3010 

B 

U 

slO 


-4/ 

+1 

300 

A 

s6 

5 

5 ť 

U t 

• 0,01 

60 *57° 
>0,2+ 

4 


200 


T099 

H . 

CA3010A 

B 

U 

slO 


-4/ 

300 

A 

s6 

2 

1500 

4 ť 

>0,01 

60* 57° 

4 


160 


T099 

H 






+1 







>0,2+ 

3+ ' 


<12dB+ 



GA3015 

B 

U, 54 

S20 


-4/ 

600 

A 

sl2 

5 

5 ť 

2^j 

>5k 

70 >66° 

12 


92 


T099 

H 






+1 






>0,2+ 







CA3015A 

B 

U,54 

s20 


-8/ 

600 

m 

sl2 

2 

1600 

6 ť 

>7k 

70*66° 

12 


85 


T099 

H 






+1 

' 

II 





>0,2+ 

7+ 


<16dB + 



CA3016 

B 

U,53 



-8/ 

600 

Kg 

sl2 

5 

5 ť 

24^1 

>5k 

70*66 

12 


92 


FP14 

RCA 






+1 






0,3* 0,2-t 







CA3016A 

B 

U, 53 



-8/ 

600 

R 

sl2 

2 

1600 

6 ť 

0,01 

70*66 

12 


85 


FP14 

RCA 






+1 







0,3>0, 2+ 

7+ 


<16dB+ 



CA3020 

B 

I,VŠ 

s9 



1W 

A 

s9 




0,05 

A r =75dB 

b£ 




8-35 

T099 

H 



56 






s6 




lk 







CA3020A 

B 

I,VŠ 

sl2 



1W 

A 

s9 




0,05 

A n =75dB 

eS 




14-3C 

T099 

H 



56 






s6 




lk 







CA3029 

B 

I,C 

slO 


-4/ 

300 

B 

s6 

5 

5 ť 

12 t 

0,01 

60*57° 

4 


200 


DIP14 

H 



53 



+1 


m 




>0,2+ 







CA3029A 

B 

I,C 

slO 


-4/ 

300 


s6 

2 

1500 


0,01 

60 >57° 

4 


160 


0IP14 

H 



53 



+1 


m 





>0,2+ 

3+ 


<12dB+ 

1 




z 


D14-22 

T10-22 

08-1 

08-1 

T8-1B 

T8-1 

08-1 

08-1 

TB-18 

T8-1 

D8-22 

08-22 

T8-220 

T8-22 

D8-22 

D8-22 

T8-22B 

T8-22 

D14-41 

S14-41 

D8-22 

D8-22 

S8-22 

T8-22B 

T8-22 

F14-3 

F14-3 

T12-5 

T12-5 

T12-5 

T12-5 

F14-3 

F14-3 

T12-6 

T12-6 

014-13 

014-13 






















TYP 

D 

P 

CA3030 

8 

I,C 

53 

CA3030A 

B 

I,C 

53 

CA3033 

B 

11,55 

CA3033A 

B 

U,55 

CA3037 

B 

U,53 

CA3037A 

B 

U,53 

CA3038 

B 

U,53 

CA3038A 

B 

U,53 

CA3047 

B 

U,55 

CA3047A 

B 

U,55 

CA3060D 

B 

TR,OS 

CA3060E 

B 

TR,OS 

CA3060AD 

B 

TR , OS 

CA3060BD 

B 

TR,OS 

CA307BE 

B 

MP,OS 

CA3078M 



CA3078S 



CA3078T 



CA3078AE 

B 

MP,OS 

CA3078AM 



CA3078AS 



CA3087AT 



CA3080 

8 

TR 

CA30B0E 

B 

TR 

CA3080M 

B 

TR 

CA3080S 

B 

TR 

CA30B0A 

B 

TR 

CA3080AE 

B 

TR 

CA3080AM 

B 

TR 

CA3080AS 

B 

TR 

CA3094E 

B 

PR 

SP 

CA3094S 

B 

PR 

SP 

CA3094T 

B 

PR 

SP 

CA3094AE 

B 

PR 

SP 

CA3094AS 

B 

PR 

SP 

CA3094AT 

B 

PR 

SP 

CA3094BS 

B 

PR 

SP 

CA3094BT 

B 

PR 

SP 

CA3100E 

B 

VR,Š 



"1+ 

max max 
[V] [mW] 


U S U I0 I I0 J IB R I A 

Tm2] A 

max max max C x B 

[V] [mV] CnA] ínA] [Jf] [ 


5p 24p =*5k 

1600 6p >7k 

35 350 i 

25 180 

5p 12p 

1500 4p 

5y 24^i 

1600 6p 

35 350 

25 180 

14 70 

100 550 

¥ 5 ť 

l ť 5 ť 



60 >57 
0,3>0,2+ 

60 >57 
0,3>0,2+ 

70 >66 
0,3=*0,2+ 

7k 70 =*66 
0,3>0,2+ 

,5 90=*' 84 


I_=lyA 200M 
Ic=10yA 20M 
Ig=100^iA|2M 


lť 5 ť 

14 70 

100 550 

l ť 5 ť 


H D14-13 
H 014-13 
RCA D14-14 
RCA D14-14 
RCA 014-U 
RCA D14-13 
RCA D14-13 
RCA 014-13 
DIP14 RCA D14-14 
DIP14 RCA 014-14 
DIP16 RCA D16-35 

CDIP16 RCA 016-35 
CDIP16 RCA D16-35 
CDIP16 RCA D16-35 


32 170 

1,7 9 

0,5 1,3 


2,5 
0,3 
,9 1 0 , 05 


=►1 Ok |5=6,7-13 
=»10k|S=6,7-13 
>10k|S=6,7-13 
»10k|S=6,7-13 
>10k |S=7,7-12 
>10k |S=7 ,7-12 
>10k|S=7,7-12 
>10k|S=7,7-12 



0, 03161 =» 56 


<0,13 DIP8 

lOyA cjgp 

IíjA bU0 
T099 


5pb DIP8 

tU sob 

T099 

T099 

'1,2 T099 
1,2 DIP8 
1,2 508 
1,2 T099 
1,2 T099 
1,2 0IP8 
1,2 S08 
1,2 T099 
DIP8 
T099 
T099 
DIP8 
T099 
T099 
T099 
T099 

=10,5 DIP8 


H D8-13 
H S8-13 
H T8-13B 
H T8-13 

H D8-13 
H S8-13 
H T8-13B 
H T8-13 

H T8-14 
H D8-14 
H S8-14 
H T8-14B 
H T8-14 
H 08-14 
H S8-14 
H T8-14B 
H 08-15 
H T8-15B 
H T8-15 
H. D8-15 
H T8-15B 
H T8-15 
H T8-15B 
H T8-15 
H 08-1 
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TYP 

0 

P 

u s 

U IO 

U I 

tot 

^a 

u s 

U I0 

I I0 

X IB 

R I 

A U 

U 0M/M 

I 0 CmA] 

R q [Q] 

X S 

m 

V 

z 





I ID+ 

*1+ 







[mQJ 

A U0° 

[V] 

C c tpF] 


[mA] 

1 






max 

max 

max 

max 



max 

max 

max 

C T 

BW+ 

SR+ 

31+ 

[níž] 

tSSj 







[V] 

[V] 

[V] 

mWj 


[V] 

[mV] 

CnA] 

CnA] 

CÍF] 

[ MHz] 

C v/,us] 

[MHz] 




CA3100M 

B 

VR,Š 

s36 

sl2 

sl5 

IBM 

ni 

sl5 

5 

400 

2 ť 

30k 

61 > 56° 

9 

15 

110 

-=10,5 

sos 

H 

se-i 













>0,8+ = 

>50+ 


8+ 





CA3100S 

B 

VR,Š 

s3é 

sl2 

sl5 

m 

A 

sl5 

5 

400 

2 ť 

30k 

61 >56° 

9 

15 

mm 

■=10,5 

T099 

H 

TB-1B 













>0,8+ 

>50+ 


8+ 





CA3100T 

B 

VR,Š 

s36 

sl2 

sl5 

Ó30 

A 

sl5 

5 

400 

2 ť 

30k 

61 >56° 

9 

.15 

mm 

■=10,5 

T099 

H 

T8-1 













>0,8+ 

>50+ 

38+ 

8+ 





CA3130E 

Bi 

Š,OS 

ul6 

s8 

U q +8 

ó30 

A 

s7,5 

15 

0,03 

0,05 

1 ,5T 

320 >50 

12 

12-45 

23p+ 

c 15 

DIP8 

H 

08-7 


CMF 



1 + 

- u s-° 

5 








30+ 

15+ 





CA3130M 

Bi 

Š,0S 

ul6 

s8 

U c +8( 

m 

A 

s7,5 

15 

0,03 

0,05 

1 ,5T 

320 > 50 

12 

12-45 

23p+ 

■=15 

S08 

H 

S8-7 


CMF 



1+ 

mu 

5 








30+ 

15+ 





CA3130S 

Bi 

Š,OS 

ulé 

s8 

U c +8l é30 1 

A 

s7,5 

15 

0,03 

0,05 

1 ,5T 

320 >50 

12 

12-45 

23y+ 

<15 

T09SL 

H 

T8-10B 


CMF 



1+ 










30+ 

15+ 





CA3130T 

Bi 

Š,OS 

ul6 

s8 

U c +8l é30 

A 

s7,5 

15 

0,03 

0,05 

1,5T 

320 >50 

12 

12-45, 

23 ť + 

<15 

T099 

H 

T8-10 


CMF 



1+ 

-Ue-0 

5 








30+ 














u5 

8 

0,lp 

2p 


100 


4 + , 47 


n 




CA3130AE 

Bi 

Š,SH 

ul6 

s8 

U q +8 

é30 

A 

s7,5 

5 

0,02 

0,03 

1,5T 

320 >50 

12 

12 - 45 , 

23p 

■<15 

DIP8 

H 

D8-7 


CMF 

OS 


1+ 

- U i-° 

5 








30+ 

Ufl 





CA3130AM 

Bi 

Š,SH 

ul6 

s8 

U c +8 ! 

é30 

A 

s7,5 

5 

0,02 

0,03 

1,5T 

320 >50 

12 

12-45 

23^+ 

<15 

S08 

H 

S8-7 


CMF 

OS 


i+ 

-1)5-0 

5 








30+ 

15+,0 C 





CA3130AS 

Bi 

Š,SH 

ul6 

s8 

mmm 

A 

s7,5 

5 

0,02 

0,03 

1,5T 

320 >50 

12 

12-45 23u+ 

*15 

T099 

H 

T8-10B 


CMF 

OS 


1+ 


5 








30+ 

15+ , 0 






CA3130AT 

Bi 

Š,SH 

ulé 

s8 

U s+ 8| 

é30 

A 

s7,5 

5 

0,02 

0,03 

1 ,5T 

320 >50 

12 

12-45 

23^1+ 

<15 

T099 

H 

18-10 


CMF 

OS 


i+ 

-Ue-0 

5 








30+ 

4+,47 c 




- 









u5 

2 

0,lp 

2p 


100 


15+,0' 






CA3140E 

Bi 

U,OS 

u36 

s8 

Uq+8 

9 

A 

sl5 

15 

0,03 

0,05 

1 ,5T 

100> 20 

+12 


60 

4 <6 

DIP8 

H 

08-7 

CA3140M 

CMF 



1+ 

- U S"° 

5 







4,5+ 

-14 

9+ 



4,5^]+ 

S08 

H 

S8-7 

CA3140S 








u5 

5 

o,ip 

2p 

1T 

100 

+3 


1,6 

T099 

H 

T8-10B 

CA3140T 













-0,13 

1,6+ 



T099 

H 

T8-10 

CA3140AE 

Bi 

U,OS 

u36 

s8 

U q +8 

é30 

A 

sl5 

15 

0,02 

0,04 

1 ,5T 

100> 20 

+12 

40 

60 

4 ■« 6 

0IP8 

H 

D8-7 

CA3140AM 

CMF 



i+ 

- U i-° 

,5 








-14 

9+ 



4,5p+ 

S08 

H 

S8-7 

CA3140AS 








u5 

2 

0,lp 

2p 

1T 

100 

+3 


1,6 

T099 

H 

T8-10B 

CA3140AT 














-0,13 

1,6+ 



T099 

H 

T8-10 

CA3160E 

Bi 

u,os 

ulé 

s8 

U q +8 

é30 

A 

ul5 

15 

0,03 

0,05 


320> 50 

+12 

12-55 


10cl5 

I3IP8 

H 

08-7 

CA3160S 

CMF 



1+ 

- u s-° 

,5 


s7,5 

u5 

6 

0,lp 

2p 

1,5T 

100 

10+ 

4+ 

40|u+ 

l,8y+ 

0,3 

T099 

H 

T8-10B 

CA3160T 


















T099 

H 

T8-10 

CA3160AE 

Bi 

u,os 

ulé 

s8 

U„+8 

é30 

A 

ul5 

5 

0,02 

0,03 


320> 50 

+12 

12-55 



DIP8 

H 

D8-7 

CA3160AS 

CMF 



1+ 

- u s-° 

,5 


s7,5 

u5 

2 

0,lp 

2p 

1 ,5T 

100 

10+ 

4+ 

40^1+ 

l,^j+ 

0,3 

T099 

H 

T8-10B 

CA3160AT 


















T099 

H 

T8-10 

CA3193E 

Bi 

P,0S 

518 

s5 

U -4 

630 

D 

sl5 

0,5 

10 

40 


110>100 

13 


360+ 

<3,5 

DIP8 

H 

D8-6 


CM 



i+ 

- § s 









0,25+ 

1,2+ 

0,29° 





■ CA3193S 

Bi 

P,OS 

sl8 

s5 

U S7 4 

630 

0 

sl5 

0,5 

10 

40 


110>100 

13 


360+ 

<3,5 

T099 

H 

T8-6B 


CM 



1+- 

- 5 S 









0,25+ 

1,2+ 

0,29° 





CA3193T 

Bi 

P,OS 

sl8 

s5 

Uq-4 

630 

D 

sl5 

0,5 

10 

40 


110>100 

13 


360+ 

<3,5 

T099 

H 

T8-6 


CM 



1+ 

- § s 








0,25+ 

1,2+ 

0,29° 





CA3193AE 

Bi 

P,OS 

sl8 

s5 

Uq-4 

630 

C 

sl5 

0,2 

5 

20 


1 1 5>1 1 0 

13. 


360+ 

<3,5 

DIP8 

H 

08-6 


CM 



i+ 

- § s 








0,25+ 

1,2+ 

0,29° 





CA3193AS 

Bi 

P,OS 

sl8 

s5 

Uq-4 

630 

C 

sl5 

0,2 

5 

20 


115>110 

13 


360+ 

<3,5 

T099 

H 

T8-6B 


CM 



1+ 

- § 5 









0,25+ 

1,2+ 

0,29° 





CA3193AT 

Bi 

P,OS 

sl8 

s5 

Uq-4 

630 

C 

sl5 

0,2 

5 

20 


115>110 

13 


360+ 

<3,5 

T099 

H 

T8-6 


CM 



1+ 

- § s 









0,25+ 

1,2+ 






CA3240E 

Bi 

u,os 

u3é 

s8 

U r +8 

El 

n 

sl5 

15 

0,03 

0,05 


100> 20 

+12 



8<12 

DIP8 

H 

08-22 

CA3240E1 

CMF 

s2-18 

i+ 

- u s-° 

,5 

l 

I 

u4-3 

6 




4,5+ 

-14 

9+ 



1 , 4ju+ 

DIP14 

H 

014-22 

CA3240AE 

Bi 

u,os 

u3ó 

s8 

U c +8 

m 


sl5 

L 

0,02 

0,04 


100 >20 

+12 



8-12 

DIP8 

H 

D8-22 

CA3240AE 

X CMF 


s2-18 


§| 

,5 

■ 

u4-3 

6 




4,5+ 

-14 

9+ 



l,4 ť + 

DIP14 

H 

014-22 

CA3260E 

Bi 

u,os 

slé 

sB 

Uq+8 

| 630 

A 

ul5 

15 

0,03 

0,05 


320> 50 

+11 

12-45 

0,09° 

<15,5 

0IP8 

H 

08-22 

CA3260S 

CMF 



1+ 

- u s-° 

,3 


s7,5 

u5 

6 

0,lp 

2p 

1 ,5T 

100 

10+ 

4+ 

1,8 y+ 

T099 

H 

T8-22B 

CA3260T 

















T099 

H 

T8-22 

CA3260AE 

Bi 

u,os 

Slé 

s8 

Uq + 8 

630 

A 

ul5 

5 

0,02 

0,03 


320 > 50 

+11 

12-45 


<15,5 

DIP8 

H 

08-22 

CA3260AS 

CMF 



i+ 

- u s-° 

,5 


s7,5 

u5 

2 

0,lp 

2p 

1 ,5T 

100 

10+ 

4+ 

0,09° 

l,8u+ 

1 

T099 

H 

T8-22B 

CA3260AT 


















T099 

H 

T8-22 

CA3280E 

B 

PR,OS 

u3é 

s5 

sU c 

750 

D 

sl5 

3 

700 


0,5 

100 >50 

12 

3-7 

8u+ 

<2,4 

DIP16 

H 

D16-2 





0,1+ 








9+ 

125+ 


63M 

\ 




CA3280F 

B 

PR,QS 

u3é 

s5 

sU c 

750 

D 

sl5 

3 

700 

5 ť 

0,5 

100 >50 

12 

3-7 

%j+ 

<2,4\ 

CDIPlť 

H 

D16-21 

CA3280G 




0,1-. 








9+ 

125+ 


63M 


DIP16 

H 

016-21 

CA3280M 


















S020 

li!_ 

S20-21 


22 





















U ID U I 




LF147D BiF 

LF155H BiF 

LF155AH BiF 

LF156H BiF 

LF156AH BiF 

LF157H BiF 

LF157AH BiF 

LF255H BiF 

LF255N BiF 

LF256H BiF 

LF256N BiF 

LF257H BiF 

LF257N BiF 

LF347D BiF 

LF347D BiF 

LF347J BiF 

LF347N BiF 

LF347N BiF 

LF347BD BiF 

LF347B0 

LF347BN 

LF347BN BiF 

LF351D BiF 

LF351D BiF 

LF351H BiF 

LF351N BiF 
LF351N 

LF331P BiF 
LF3510G 

LF353D BiF 

LF353H BiF 

LF353N BiF 
LF353N 

LF353P BiF 

LF353JG BiF 

LF335B BiF 

LF355H BiF 

LF355J BiF 

LF355N BiF 
LF355N8 

LF355AH BiF 
LF355AN8 BiF 
LF355BH BiF 


VS,OS s22 
LP, OS s22 
LP, OS s22 
Š,OS s22 
Š,OS s22 
ŠD , OS s22 
ŠD,OS s22 
LP, OS s22 
LP, OS s22 
Š,OS s22 
Š,OS s22 
ŠD,OS s22 
ŠD,OS s22 
VŠ,OS sl8 
VŠ,OS sl8 
VŠ,OS sl8 
VŠ,OS sl8 
VŠ,OS sl8 
VŠ,OS sl8 

VŠ,OS slB 

VŠ,OS sl8 

VŠ,OS sl8 

VŠ,OS sl8 
la 

VŠ,OS sl8 
la 

VŠ,OS sl8 
VŠ,OS sl8 
VŠ,OS sl8 
VŠ,OS sl8 
VŠ,OS sl8 
VŠ,OS sl8 
LP, OS s22 
LP, OS sl8 
LP, OS sl8 
LP, OS slB 
LP, OS sl8 
LP, OS sl8 
LP, OS s22 


s38 sl9 
s40 s20 
s40 s20 
s40 s20 
s40 s20 
s40 s20 
s40 s20 
s40 s20 
s40 s20 
s40 s20 
s40 s20 
s40 s20 
s40 s20 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 

s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s30 sl5 
s40 s20 
s30 sl6 
s30 sl6 
530 sl6 
s30 sl6 
s30 sl6 
s40 s20 


900 
670 
670 
670 
670 
670 
670 
570 C 
500 C 
570 C 
500 C 
570 C 
500 C 
680 D 
500 D 
680 D 


900 D 
500 D 


500 D 

500 D 

900 D 

500 D 

900 D 
500 D 

500 D 
0 

500 D 

500 D 

900 0 

500 D 

500 D 
500 D 
570 D 
570 D 
D 

500 D 
D 

570 D 
D 


u s 

Cv] 

U I0 

max 

[mV] 

*10 

max 

CnA] 

I IB 

max 

CnA] 

R I 

[M2] 

CČF] 

sl5 

5 

0,1 

0,2 

\ 

1T 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

m 

sl5 

2 

0,01 

0,05 

1T 

3pF 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

3pF 

sl5 

2 

0,01 

0,05 

1T 

3pF 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

3pF 

sl5 

2 

0,01 

0,05 

1T 

3pF 

915 

5 

0,02 

0,1 

1T 

3pF 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

3pF 

sl5 . 

5 

0,02 

0,1 

1T 

3pF 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

3pF 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

3pF 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

3pF 

915 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

5 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

5 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

915 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

3pF 

sl5 

10 

0,05 

0,2 

1T 

3pF 

sl5 

10 

0,05 

0,2 

1T 

sl5 

10 

0,05 

0,2 

1T 

3pF 

sl5 

2 

0,01 

0,05 

1T 

3pF 

sl5 

2 

0,01 

0,05 

1T 

3pF 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

m 



100 >50 
4+ 

200 >50 
2,5+ 

200 > 50 
2,5+ 

200 =*50 
5+ 

200 >50 
4,5 4+ 

200 > 50 
20 + 

200> 50 
20 15+ 

200> 50 
2,5+ 

200=* 50 
2,5+ 

200=* 50 
5+ 

200* 50 
5+ 

200=* 50 
20 + 

200=* 50 
20 + 

100> 25 
3+ 

100 =*25 
4+ 

100 >25 
3+ 

100 >25 
3+ . 

100> 25 
4+ 

100 >50 
3+ 

100> 50 
4+ 

200> 25 
3+ 

100 =*25 
4+ 

100 >25 
4+ 

100 >25 
4+ 

200 >25 
3+ 

100 >25 
3+ 

100 >25 
4+ 

100 >25 
4+ 

100 >25 
3+ 

100 >25 
3+ 

200 >50 
2,5+ 

200 >25 
2,5+ 

200 >25 
2,5+ 

200 >25 
2,5+ 

200 >50 
2,5+ 

200 >75 
2,5+ 

200 >50 
2,5+ 


12 I 
12>7,5+ 

12 I 

12>10-h 


12 I 

12>7,5+ 

12 I 

12>7 , 5+ 

12 | 
50>30+ 


NS T8-6 
LT 

NS T8-6 
LT 

NS T8-6 

NS T8-6 

NS T8-6 

NS D8-6 

NS T8-6 

NS 08-6 

NS T8-6 

NS D8-6 

TI S14-42 

NS 014-42 

TI D14-42 

TI D14-42 

M D14-42 
NS D14-42 

TI S14-42 
TI 014-42 
TI D14-42 

NS D14-42 
TI S8-6 
M S8-6 
NS T8-6 





















TYP 


LF355BJ 

LF353BN 

LF356B 

LF356D 

LF356H 

LF356H 

LF356J 

LF356N 

LF356N8 

LF356AH 

LF356AN8 

LF336BH 

LF356BJ 

LF356BN 

LF357B 

LF357H 

LF357H 

LF357J 

LF357N 

LF357AH 

LF357BH 

LF357BJ 

LF357BN 

LF411CD 

LF411CH 

LF411CN 

LF411CP 

LF411MH 

LF411ACH 

LF411ACN 

LF411AMH 

LF411C3G 

LF412CD 

LF412CH 

LF412CN 

LF412CP 

LF412MH 

LF412ACH 

LF412ACN 

LF412AMH 

LF412CJ8 

LF412CN8 



1 

u s 

max 

[V] 

U ID 

I ID+ 

max 

[V] 

U I 

T I+ 

max 

[v] 

p 

r tot 

max 

ImW] 


U S 

m 

U I0 

max 

[mV] 

T I0 

max 

CnA] 

X IB 

max 

CnA] 

R I 

[MQ] 

CřFJ 

A U 

A uo° 

BW+ 

[MHz] 

U OM/M 

[V] 

SR+ 

[ V/^js] 

I 0 CmA] 

C c [pF3 

B1+ 

[MHz] 

R 0 [Q] 

hn 

X S 

[mA] 

řas: 

1 

V 

Z 

BiF 

LP, OS 

s22 

s40 

s20 


0 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

200 » 50 

12 


25+ 

2*4 

CDIP8 

M 

D8-6 












3pF 

2,5+ 

5+ 



4ju+ 




BiF 

LP, OS 

s22 

s40 

s20 

500 

D 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

200*50 

12 


20+ 

2*4 

DIP8 

NS 

D8-6 












3pF 

2,5+ 

5+ 



4^j+ 




BiF 

Š,OS 

s22 

s40 

s20 

570 

D 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

200*50 

12 


12+ 

5*7 

T099 

NS 

T8-6 












3pF 

5+ 

12-7,5+ 


1500+ 




BiF 

Š,OS 

518 

s30 

s20 


D 

sl5 

10 

0,02 

0,1 

1T 

200 

12 


15+ 

5*10 

S08 

P 

S8-6 












3pF 

5+ 

12+ 







BiF 

Š,OS 

sl8 

s30 

sl6 


0 

sl5 

10 

0,05 

0,2 

1T 

200 *'25 

12 


15+ 

5*10 

T099 

M 

T8-6 






570 

D 





3pF 

5+ 

12*7, 

>+ 


1500+ 


LT 

T8-6 

BiF 

Š,OS 

sl8 

s30 

sl6 


D 

sl5 

10 

0,05 

0,2 

1T 

200* 25 

12 


15+ 

5*10 

C0IP8 

M 

D8-6 












3pF 

5+ 

12*7,5+ 


1500+ 




BiF 

š,os 

sl8 

s30 

slé 

500 

D 

sl5 

10 

0,05 

0,2 

1T 

200*25 

12 


12+ 

5*10 

0IP8 

NS 

D8-6 







D 





3pF 

5+ 

12+ 




DIP8 

LT 

08-6 

BiF 

š,os 

sl8 

s30 

slé 

570 

D 

sl5 

2 

0,01 

0,015 

1T 

200*50 

12 


12+ 

5*10 

T099 

NS 

T8-6 












3pF 

4,5*4+ 

12*10+ 


1500+ 


LT 


BiF 

š,os 

slB 

s30 

slé 


D 

sl5 

2 

0,01 

0,05 

1T 

200*75 

12 



5*7 

DIP8 

LT 

D8-6 












3pF ; 

2,5+ 

12*10+ 


1500+ 




BiF 

š,os 

s22 

s40 

s20 


0 

sl5 

5' 

0,02 

0,1 

1T 

200*50 

12 


15+ 

5*7 

T099 

M 

T8-6 







D 





3pF 

5+ 

12*7, 



1500+ 

CDIP8 

M 

08-6 

BiF 

š,os 

s22 

s40 

s20 

500 

D 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

200*50 

12 


12+ 

5*7 

DIP8 

NS 

D8-6 












3pF 

5+ 

12*7, 

? + 


1500+ 




BiF 

š,os 

s22 

s40 

s20 

570 

D 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

200 * 50 

12 


12+ 

5*7 

T099 

NS 

T8-6 












3pF 

20+ 

5030+ 


1500+ 



s 

BiF 

š,os 

sl8 

530 

slé 


D 

sl5 

10 

0,05 

0,2 

1T 

200*25 

12 


15+ 

5*10 

T099 

M 

T8-6 






570 

D 





3pF 

20+ 

50*30+ 


1500+ 

T099 

NS 

T8-6 

BiF 

š,os 

sl8 

s30 

slé 


D 

sl5 

10 

0,05 

0,2 

1T 

200*25 

12 


15+ 

5*10 

CDIP8 

M 

08-6 












3pF, 

20+ 

50*30+ 


1500+ 




BiF 

š,os 

sl8 

s30 

slé 

500 

D 

sl5 

10 

0,05 

0,2 

1T 

200*25 

12 


12+ 

5*10 

DIP8 

NS 

08-6 












3pF 

20+ 

50*30+ 


1500+ 




BiF 

š,os 

slB 

s30 

Slé 

570 

D 

sl5 

2 

0,01 

0,05 

1T 

200*50 

12 

i 

12+ 

5*10 

T099 

NS 

T8-6 












3pF 

20* 10+ 

50*40+ 


1500+ 




BiF 

š,os 

s22 

s40 

s20 


D 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

200*50 

12 

1 

15+ 

5*7 

T099 

M 

T8-6 







0 





3pF 

20+ 

50*30+ 


1500+ 

CDIP8 

M 

D8-6 

BiF 

š,os 

522 

s40 

s20 

500 

D 

sl5 

5 

0,02 

0,1 

1T 

200*50 

12 


12+ 

5* 7 

DIP8 

NS 

D8-6 












3pF 

20+ 

50*30+ 


1500+ 




BiF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

2 

0,1 

0,2 

1T 

200*25 

12 

1 

18+ 

*3,4 

S08 

TI 

S8-6 













3*2,5+ 

13*8+ 






BiF 

u,os 

slB 

s30 

sl5 

é70 

D 

sl5 

2 

0,1 

0,2 

1T 

200=25 

12 

1 

25+ 

*3,4 

T099 

NS 

T8-6 


la 











4*2,7+ 

15*8+ 






BiF 

u,os 

sl8 

530 

sl5 

500 

D 

sl5 

2 

0,1 

0,2 

1T 

200*25 

12 

1 

2 5+ 

*3,4 

0IP8 

NS 

08-6 


la 











4* 2,7+ 

15*8+ 






BiF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

2 

0,1 

0,2 

1T 

200=25 

12 

1 

18+ 

*3,4 

DIP8 

TI 

D8-6 


la 











3*2,7+ 

13*8+ 






BiF 

u,os 

slB 

s30 

sl5 

é70 

A 

sl5 

2 

0,1 

0,2 

1T 

200=25 

12 

1 

25+ 

*3,4 

T099 

NS 

T8-6 


la 











4* 2,7+ 

15*8+ 






BiF 

U,OS 

s22 

s38 

sl9 

é70 

D 

sl5 

0,5 

0,1 

0,2 

1T 

200*50 

12 

1 

25+ 

*2,8 

T099 

NS 

T8-6 


la 











4*3+ 

15*10+ 






BiF 

U,OS 

s22 

s38 

sl9 

500 

D 

sl5 

0,5 

0,1 

0,2 

1T 

200*50 

12 

1 

25+ 

*2,8 

DIP8 

NS 

08-6 


la 











4*3+ 

15*10+ 






BiF 

U,OS 

s22 

s3B 

sl9 

é70 

A 

sl5 

0,5 

0,1 

0,2 

1T 

200-50 

12 

1 

25+ 

*2,8 

T099 

NS 

T8-6 


la 











4 *3+ 

15 *10+ 






BiF 

U,OS 

sl8 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

2 

0,1 

0,2 

1T 

200*25 

12 

1 

18+ 

*3,4 

CDIP8 

TI 

D8-6 


la 











3 *2,7+ 

13*8+ 






BiF 

u,os 

slB 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

200*25 

12 


18+ 

<6,8 

S08 

TI 

S8-22 













3*2,7+ 

13* 8+ 






BiF 

u,os 

slB 

s30 

sl5 

670 

D 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

200*25 

12 

1 

25+ 

*5,6 

T099 

NS 

T8-22 













4*2,7+ 

15* 8+ 




LT 


BiF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

500 

0 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

200*25 

12 

1 

25+ 

*5,6 

DIP8 

NS 

08-22 













4*2,7+ 

15* 8+ 






BiF 

u,os 

sl8 

s30 

sl5 

500 

D 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

200*25 

12 

1 

18+ 

*6,8 

DIP8 

TI 

D8-22 













3*2,7+ 

13*8+ 






BiF 

u,os 

slB 

s30 

sl5 

670 

A 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

200*25 

12 


25+ 

*5,6 

T099 

NS 

T8-22 













4*2,7+ 

15*8+ 






BiF 

u,os 

s22 

s38 

sl9 

670 

D 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

1T 

200*50 

12 

1 

25+ 

*6,8 

T099 

NS 

T8-22 













4*3+ 

15*10+ 




LT 


BiF 

u,os 

s22 

s38 

sl9 

500 

D 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

1T 

200*50 

12 

1 

25+ 

*6,8 

DIP8 

NS 

08-22 













4 *3+ 

15*10+ 






BiF 

u,os 

s22 

s38 

s!9 

670 

A 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

1T 


12 

1 

25+ 

*6,8 

T099 

NS 

T8-22 













4 *3+ 

15* 10+ 

X 



LT 


BiF 

u,os 

sl8 

s30 

slé 


D 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

250*50 

12 

1 

20+ 

*6,8 

CDIP8 

LT 

D8-22 













5,5*3+ 

13*8+ 


2400+ 




BiF 

u,os 

sl8 

s30 

slé 


0 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

1T 

250*50 

12 

1 

20+ 

*6,8 

DIP8 

LT 

D8-22 













5,5*3+ 

13*8 

+ 

J 


2400+ 





24 























LF412M38 BiF U,OS 
LF412AC38 BiF U,OS 

I 

LF412ACN8 BiF U,OS 

I 

LF412AM38 BiF U,OS 

LF412C3G BiF U, OS' 

LF441CD BiF LP, OS 

LF441CH BiF LP, OS 
la 

LF441CN BiF LP, OS 
la 

LF441CN BiF LP, OS 
la 

LF441ACH BiF LP, OS 
LF441ACN BiF LP, OS 
LF441AMH BiF LP. OS 
LF442CD BiF LP, OS 
LF442CH BiF LP, OS 
LF442CN BiF LP, OS 
LF442CN BiF LP, OS 
LF442ACH BiF LP, OS 
LF442ACN BiF LP, OS 
LF442AMH BiF LP, OS 
LF444CD BiF LP, OS 
LF444CD BiF LP, OS 
LF444CN BiF LP, OS 
LF444CN BiF LP, OS 
LF444ACN BiF LP, OS 
LF444AMD BiF LP, OS 
LF13741CH BiF U 

I 

LF13741CN BiF U 


LH0002H H PZ s22 

LH0002CH 60 

LH0002CN H PZ s22 

60 

LH0003H H VŠ s20 s7 


LH0004H H VN s45 s7 

LH0004CH H VN s45 s7 

LH0005H H U s20 sl5 

LH0003AH H U s20 sl5 

LH0005CH H U s20 sl 


I ID+ T I+ 
max max max 
[V] [V] [mW] 


s30 sl6 
s40 s20 

s40 s20 

540 s20 

s30 sl5 500 
s30 sl5 
s30 sl5 670 
s30 sl5 500 
s30 sl5 
s38 si9 670 
s38 sl9 500 
s38 sl9 670 
s30 sl5 



s20 sl5 


LH0021K H U,OS sl8 s30 
s5-18 


u s 

U I0 

I I0 

T IB 

[V] 

max 
] mV ] 

max 

CnA] 

max 

LnA] 

sl5 

3 

0,1 

0,2 

sl5 

1 

0,05 

0,1 

sl5 

1 

0,05 

0,1 

sl5 

1 

0,05 

0,1 

sl5 

3 

0,1 

0,3 

sl5 

5 

0,05 

0,01 

sl5 

5 

0,05 

0,01 

sl5 

5 

0,05 

0,01 

sl5 

5 

0,05 

0,01 

sl5 

0,5 

0,025 

0,05 

sl5 

0,5 

0,025 

0,05 

sl5 

0,5 

0,025 

0,05 

sl5 

5 

0,05 

0,01 

sl5 

5 

0,05 

0,1 

sl5 

5 

0,05 

0,1 

sl5 

5 

0,05 

0,1 

sl5 

1 

0,025 

0,05 

sl5 

1 

0,025 

0,05 

sl5 

1 

0,025 

0,05 

sl5 

5 

0,05 

o,i 

315 

10 

0,05 

0,1 

sl5 

10 

0,05 

0,1 

sl5 

5 

0,05 

0,1 

sl5 

5 

0,025 

0,05 

sl5 

5 

0,025 

0,05 

sl5 

15 

0,05 

0,2 

sl5 

15 

0,05 

0,2 

sl2 

10ju 



sl2 

lOjj 



sl5 

3 

200 

2 ť 

s40 

1 

20 

100 

s40 

1,5 

45 

120 

sl2 

10 

20 

50 

sl2 

3 

5 

25 

sl2 

10 

25 

100 

sl5 

3 

100 

300 


t MQJ A uq o 

C T BW+ 
lfc] [MHz] 


1T 250 > 50 
5,5*3+ 

1T 300*100 
5, 7*3, 5+ 

1T 300>100 
5, 7*3, 5+ 

1T 300*100 
5 , 7*3 , 5+ 

1T 200=* 25 
3=- 2,7+ 

1T 60 * 25 
2> 0,6+ 

1T 100=»25 

1 > 0 , 6 + 

1T 100>25 

1 > 0 , 6 + 

1T 60>25 
2* 0,6+ 

1T 100=*50 
1» 0,8+ 

1T 100=*50 

1 > 0 , 8 + 

1T 10050 
1> 0,8+ 

1T 60 =* 25 
2=- 0,6+ 

1T 200=*25 
1* 0,6+ 

1T 200=*25 

1 > 0 , 6 + 

1T 60 * 25 

2=* 0,6+ 

II 200*50 

1 * 0 , 8 + 

1T 20050 

1 » 0 , 8 + 

1T 20050 

1 * 0 , 8 + 

1T 60 > 25 

2 =* 0 , 6 + 

1T 10025 
1+ 

1T 100*25 
1 + 

1T 60 >25 

2 >• 0 , 6 + 

1T 100*50 
1+ 

1T 100*50 
1+ 

500G 100*25 
1 + 

500G 100*25 
1+ 


0,4 0,97*0,95 10 
0,4 0,97*0,95 10 

0,1 70* 20 10 

60 > 30 30 

60* 30 30 

*1 4*2 -10/+6 

I 

*1 5,5*4 -10/+6 

I 

*0,5 5*2 -10/+6 

*0,3 200*100 13,5 ^ E 

3pF 20+ 3*0,8+ 



12 I 

6 * 0 , 6 + 

12 I 
1 * 0 , 6 + 

12 I 
1 * 0 , 6 + 

12 I 
6 * 0 , 6 + 

12 I 
1 * 0 , 8 + 

12 I 
1 * 0 , 8 + 

12 I 
1 * 0 , 8 + 

12 i 

6*0, 6+ 

12 I 
1 >0,6+ 
12 I 
1 > 0,6+ 

12 I 

6*0, 6+ 

12 I 
1 * 0 , 8 + 
I 

12 1 

1*0,8+ 

12 I 
1*0,8+ 
12 I 
6 * 0 , 6 + 

12 I 


12 1 

6 * 0 , 6 + 

12 I 

1 + ! 
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TYP 

0 

LH0021CK 

H 

LH0022D 

HF 

LH0022H 

HF 

LH0022CD 

HF 

LH0022CH 

HF 

LH0024H 

HF 

LH0024CH 

HF 

LH0032G 

HF 

LH0032CG 

HF 

LH0033G 

LH0033J 

HF 

LH0033CG 

LH0033CJ 

HF 

LH0041G 

H 

LH0041CG 

LH0041CJ 

H 

LH0042D 

LH0042H 

HF 

LH0042CD 

LH0042CH 

HF 

LH0044H 

LH0044BH 

H 

LH0044CH 

H 


LH0044AH H 
LH0044ACH 


LH0045G 

H 

LH0045K 

H 

LH0045CG 

H 

LH0043CK 

H 

LH0052D 

LH0052H 

HF 

LH0052CD 

LH0052CH 

HF 

LH0061K 

H 

LH0061CK 

H 

LH0062D 

LH0062H 

HF 

LH0062CD 

LH0062CH 

HF 

LH0063K 

HF 

LH0063CK 

HF 

LH0086D 

HF 

LH0086CD 

HF 

LH0101K 

HF 

LH0101AK 

HF 

LH0101CK 

HF 

LH0101ACI 

< HF 



03 NS T3-4 

08 NS T12-10 


NS 014-18 
NS T8-6 

NS D14-19 
NS T8-6 

NS T3-5 

NS T3-5 

NS D14-19 
NS T8-5 

NS D14-19 
NS T8-5 

NS T3-3 
NS T3-3 
NS 014-64 
NS D14-64 


NS T3-6 
NS T3-6 
NS T3-6 
NS T3-6 
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U S U ID U I 


F P,0S 


H LP, OS 
PR 


B P,OS 
LMIOBH I REF 


LMIOCH B P,OS 

LMIOCN REF 


LMIOBLH B P,OS 

REF 

LMIOCLH B P,OS 

LMIOCLN REF 

BF P,OS 

LM11CD BF P,OS 

LM11CH 

LM11CJ 

LM11CJ8 

LM11CN 

LM11CN14 

LM11CLD BF P,OS 

LM11CLH 
LM11CU 
LM11CLJ8 
LM11CLN 
LM11CLN14 



s!5 500 D 


sl5 500 A 
A 


500 D 
0 
D 

500 D 
D 
D 

500 D 
D 
D 

500 D 
D 
D 


500 D 
D 
D 


U S rio rio X IB R I A 


[mq] a 


max max max C T B 

[V] [mV] [nA] [ nA] [(Í)F] [ 


s!5 15 0,1 


1T >40k V/V 


sl5 20 0,15 1T >40k V/V 

sl5 0,3 0,01 0,05 100G 300>100 

1200250 

sl5 0,6 0,01 0,1 100G 300>100 

1200>250 

sl5 1 0,025 0,18 100G 30050 

80090 

sl5 2 10 75 >1,5 >-50 


sl5 2 0,2 2 =>30 >50 


sl5 0,5 0,2 2 >30 f>80 


4 3 >10G*>0,999V/V 

1,5 P F 

sl5 |2 10 75 >1,5 [>50 


sl5 2 0,2 2 >30 f> 50 


sl5 0,5 0,2 2 >30 f>80 


sl5 4 3 >10Gl>0,999V/V 

1 ,5pF 

sl5 7,5 50 250 >0,5 25 


sl5 7,5 1 


s!5 0,5 1 7 >10 p- 80 


500 O 
D 


sl5 7,5 


sl,5 3 3 7,5 
sl,5 5 10 50 
sl5 3 3 7,5 
sl5 5 10 50 

sl,5 5 6 10 
sl,5 6 20 75 
sl5 5 6 10 
sl5 6 20 75 


>10Gp"0,999V/V 

l,5plf 


s20 2 0,7 20 

s20 

s0,6 

s20 4 2 30 

s20 

s0,6 

s3,2! 1 2 0,7 20 


20 0,5 400>120 

130>50 
3> 1,5 

30 0,4 400>80 

130>25 
3> 1 

20 0,5 300>60 

3 - 1,5 

30 0,4 300>40 

3> 1,5 


s3,2 42 30 0,4 300*40 

s0,6' ' 3> 1,5 

sl5 0,3 0,01 0,05 100G 300>100 

sl5 1200>25i 

sl5 0,6 0,01 0,1 100G 300>100 


0,025 0,2 100G 30025 

80050 
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TYP 

D 

1 

u s 

max 

[V] 

U ID 

I ID+ 

max 

[V] 

U I 

X I+ 

max 

[V] 

tot 

max 

"mW] 

^a 

U S 

[V] 

U I0 

max 

[mV] 

I IO 

max 

[nA] 

t ib 

max 

[nA] 

R I 

[MQ] 

řfci 

A u 

A U0° 

BW+ 

[ MHz] 

U 0M/M 

[V] 

SR+ 

[v/^á 

I Q [mA] 

C c [ P F] 

B1+ 

[MHz] 

RqCq] 

T S 

[mA] 

fe] 

P 

LM101AH 

B 

u,os 

s22 ' 

s30 

sl5 


A 

sl5 

2, 

10 

75 

=*1,5 

160> 50 

12 

30 C 


1,8*3 

T099 



3 

s5-20 
















LM101AJ 

B 

u,os 

s22 

s30 

sl5 

500 

A 

sl5 

2 

10 

75 

>1,5 

160> 50 

12 

30 C 


1,8*3 

•Sílil 

LM101AJ8 


3 

s5-20 




El 











1 

LM101AJ14 






n 











CDIP14 

LM101AU 

B 

u,os 

s22 

s30 

sl5 


A 

sl5 

2 

10 

75 

Sn 

200> 50 

12 

30 C 


1,8*3 

FP10 

LM101AW 


3 





A 











FP14 

LM101AFK 

B 

U,OS 

s22 

s30 

sl5 


A 

sl5 

2 

10 

75 


200> 50 

12 

30 C 


1,8*3 

LCC20 

LM101AGC 

B 

u,os 

s22 

s30 

sl5 

665 

A 

sl5 

2 

10 

75 

>1,5 

160> 50 

12 

30 c 


1,8*3 

LCC20 




s5-20 
















LM101A3G 

B 

u;os 

s22 

s30 

sl5 


A 

sl5 

2 

10 

75 


200> 50 

12 

30 c 


1,8*3 

C0IP8 

LM102H 

B 

UF,1 

sl8 


sl5 


A 

sl5 

5 


10 


*0,99 9V/V 

10 


<2,5 

*5,5 

T099 

LM107H 

B 

U 

s22 

s30 

sl5 


A 

sl5 

2 

10 

75 

>1,5 

160 >50 

12 



1,8*3 

T099 

LM107J 



S5-20 




A 











C0IP8 

LM107J 

B 

U 

s22 

s30 

sl5 

I-;™ 

A 

sl5 

2 

10 

75 

>1,5 

200 >50 

12 



1,8*3 

CDIP14 

LM107J8 



S5-20 




A 











CDIP8 

LM107J14 







A 






160> 50 





CDIP14 

LM107U 







A 






200 > 50 





FP10 

LM107W 







A 






200 >50 





FP14 

LM1073G 







A 






200> 50 





CDIP8 

LM108H 

B 

U,4 

s20 

10+ 

sl5 

Řítím 

A 

sl5 

2 

0,2 

2 

=►30 

300 >50 

13 

30 C 


*0,6 

T099 

LM108J 



s5-20 




A 











C0IP14 

LM108J8 







A 











CDIP8 

LM108L 

B 

U,4 

s20 

15+ 

sl5 


A 

sl5 

0,5 

0,2 

2 

=*30 

300 >50 

13 

30 C 



T099 

LM108P 



s5-20 




A 











DIP8 

LM108AH 

B 

U,4 

s20 

10+ 

sl5 


A 

sl5 

0,5 

0,2 

2 

=*30 

300 > 80 

13 

30 C 


Bral 

T099 

LM108A3 



s5-20 




A 











CDIP14 

LM108AJ8 







A 











CDIP8 

LM108AL 

B 

U,4 

s20 

15+ 

sl5 


A 

sl5 

2 

0,2 

2 

=*30 

300 >80 

13 

30 c 



T099 

LM108AP 



s5-20 




A 











0IP8 

LM108GC 

B 

U,4 

s20 

10+ 

sl5 

665 

A 

sl5 

2 

0,2 

2 

=*30 

300 >50 

13 

30 c 


*0,6 

LCC20 




55-20 
















LM108AGC 

B 

U,4 

s20 

10+ 

sl5 

665 

A 

sl5 

0,5 

0,2 

2 

=►30 

300 >80 

13 

30 C 



LCC20 




s5-20 
















LM110H 

B 

UF, 6 

sl8 


sl5 


A 

sl8 

4 


3 

>10G 

► 0,999V/V 

10 


<2,5 

*5,5 

T099 

LM110J 



s5-18 




A 











CDIP14 

LM112H 

B 

MOP ,2a 

s20 

10+ 

sl5 


A 

sl5 

2 

0,2 

2 

>30 

300>50 

13 




T099 

LM118H 

B 

VR,2b 

s20 

10+ 

sl5 


A 

sl5 

4 

50 

250 

3=* 1 

200 >50 

12 

15+ 


5* 8 

T099 

LM118J 







A 






15+ 

70>50i 




C0IP14 

LM118J8 







A 











CDIP8 

LM118GC 






1 

a 











LCC20 

LM124D 

B 

U,OS 

sl6 

32 

-0,3 


H 

15 

5 

30 

150 


100 >50 

26 

40>20 

40+ 

1,5*3 

S08 

LM124F 



u32 


32 

1190 

II 







0,3+ 

1+ 



CDIP14 

LM124J 

B 

U,OS 

sl6 

32 

-0,3 

900 


5 

5 

30 

150 


100» 50 

3,3 

40=>20 


1,5*3 

CDIP14 




u32 

50+ 

26 


■ 












LM124N 

B 

U,OS 

sl6 

32 

-0,3 

1420 

m 

15 

5 

30 

150 


100> 50 

26 

40>20 

40+ 

1,5*3 

DIP14 




u32 


32 









0,3+ 

1+ 




LM124W 

B 

U,OS 

u32 

32 

-0,3 

900 

A 

5 

5 

30 

150 


100 > 50 

27 

20»10 


1,1*3 

FP14 






32 














LM124AJ 

B 

U,OS 

u32 

32 

-0,3 

900 

A 

5 

2 

10 

50 


100 >50 

26 

40>20 


1,5*3 

CDIP14 




sl6 

50+ 

+26 














LM124FK 

B 

U,OS 

u32 

32 

-0,3 

900 

A 

5 

5 

30 

150 


100> 50 

27 

20>10 


1,1*3 

LCC20 






+32 














LM124GC 

B 

U,OS 

u32 

32 

-0,3 

665 

A 

15 

5 

30 

150 


100 >50 

26 

40>20 

40+ 

1,5*3 

LCC20 






+32 









0,3+ 

1+ 




LM143H 

B 

VN,1 

s40 

80 

Bio 

680 

A 

s28 

5 

3 

20 


180k>100k 

22 



2*4 

T099 














V/V 

2,5+ 

0,02+ 




LM144H 

B 

VN, VR 

s40 

80 

B!ii 

680 

Á 

s28 

5 

3 

20 


180k>100k 

22 

0,02+ 


2* 4 

T099 



5 











V/V 

2,5 

2,5+(A=l) 



LM146J 

B 

PR 

s22 

s30 

sl5 

900 

A 

sl5 

5 

20 

100 

1 

1000>100 

12 

>0,8+ 

28+ 

1,4*2 

CDIP16 

LM146GC 

1 





665 

A 







0,4+ 




LCC20 









sl,5 

5 





0,6 





LM148J 

B 

U,OS 

s22 

s44 

s22 

900 

A 

sl5 

5 

25 

100 

>0,8 

160 >50 

12 

1+ 


*3,6 

CDIP14 

LM148FK 







A 







0,5+ 




LCC20 

LM148GC 







A 











LCC20 

LM1493 

B 

U,Š 

s22 

s44 

s22 

900 

A 

sl5 

5 

25 

100 

>0,8 

160 >50 

12 



*3,6 

CDIP14 















2+ 

4+ 




LM158D 

B 

LP, OS 

u32 

32 

-0,3 

500 

A 

5 

5 

20 

100 


100 >50 

11,4 

40>20 

55+ 

*1,2 

S08 






32 








1,1+ 

>0,3+ 





LM158H 

B 

LP, OS 

u32 

32 

m 

830 

A 

5 

5 

30 

150 


100 > 50 

11,4 

40*20 


1* 2 

T099 




sl6 


32 














LM1583 

B 

LP, OS 

u32 

32 

-o,: 

830 

A 

5 

2 

10 

50 


100 >50 

11,4 

40*20 


1*2 

CDIP8 




sl6 


32 














LM158N 

B 

LP, OS 

u32 

32 


500 

A 

5 

5 

20 

100 


100 >50 

11,4 

40*20 

55+ 

* 1,2 

DIP8 






32 








1,1+ 

0,3+ 






v z 


LT 

NS 

T8-1 

NS 

D8-1 

LT 

D8-1 

NS 

D14-1 

TI 

F10-1 

TI 

F14-1 

TI 

L20-1 

ST 

L20-1 

TI 

08-1 

NS 

T8-11 

NS 

T8-3 

NS 

08-2 - 

TI 

D14-2 

LT 

D8-2 

NS 

D14-2 

TI 

F10-2 

TI 

F14-2 

TI 

08-2 

NS 

T8-2 

NS 

D14-3 

NS 

08-3 

TI 

T8-2 

TI 

D8-3 

NS 

T8-2 

NS 

014-3 

NS 

D8-3 

TI 

T8-2 

TI 

D8-3 

ST 

L20-3 

ST 

L20-3 

NS 

T8-11 

NS 

D14-11 

NS 

T8-4 

NS 

18-5 

NS 

014-5 

NS 

08-5 

ST 

L20-5 

ST 

S14-41 


014-41 

D14-41 

D14-41 

TI 

F14-41 

NS 

014-41 

TI 

L20-41 

ST 

L20-42 

NS 

T8-6 

NS 

T8-1 

NS 

D16-41 

ST 

L20-44 

NS 

014-42 

TI 

L20-42 

ST 

L20-42 

NS 

014-12 

ST 

S8-21 

NS 

T8-21 

M 

D8-21 

ST 

D8-21 
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I U S U I0 T I0 I IB 


LM158U B 

LM158AD B 

LM158AH B 

LM158A0 B 
LM158AN 

LM158FE B 
LM158FK B 
LM158GC 8 
LM1583G B 
LM158AGC B 
LM1593 B 


LM192H B 
LM1923 

LM201S B 
LM201T 

LM201AD B 

LM201AH B 

LM201AJ ' 

LM201A314 

LM201AN 

LM201AP 

LM201AJG 

LM202H B 
LM207D B 

LM207H B 

LM207J 

LM207J14 

LM207P B 
LM2070G 

LM208D B 

LM208H 

LM2080 

LM208J8 

LM208hf 

LM208AD B 

LM208AH 

LM208AJ 

LM208AJ8 

LM208AN 

LM210H B 
LM210J 

LM212H B 

LM216H B 

LM216AH B 

LM218D B 

LM218H 

LM218J 

LM21838 

LM218N 

LM218P 

LM2183G 

LM224D B 

LM224F B 
LM2243 

LM2243 B 
LM224N 

LM224N B 


LM224AD B 

LM224A3 

LM224AN 


LP, OS u32 

LP, OS u32 

LP, OS u32 
sl6 

LP, OS u32 

LP, OS u32 
sl6 

LP, OS u32 
LP, OS u32 
LP, OS u32 
LP, OS u32 
VR,PR u22 


s3-13 

U,3 s22 

0,3 ' s22 
s5-20 


UF,1 sl8 

U s22 

s5-20 

U s22 

S5-20 


U s22 

s5-20 

P,4 s20 

s5-20 


P,4 s20 

s5-20 


UF, 6 sl8 

S5-18 

P,2a s20 

s5-20 

P,1 s20 

s5-20 

P,1 s20 

s5-20 

Š,OS s20 

2b s5-20 


U,OS. u32 
sl6 

U,OS u32 


U,OS u32 
sl6 

U,OS u32 


max max max 
[V] [ mV] [nA] [ nA] 


675 A 5 5 30 250 

500 A 5 2 10 50 

830 A 5 5 30 150 

500 A 5 2 10 50 

A 

780 A 15 5 30 150 

1375 A 5 5 30 250 

665 A 5 5 20 100 

1050 A 5 5 30 250 



5 2 10 50 


750 A 12 


500 D 

500 C 

500 C 
C 


500 C 
500 C 

500 C 
C 
C 

500 C 
C 

500 C 
C 


500 C 
C 


500 C 
C 

500 C 
500 C 


500 C 
C 
C 
C 
C 

c 

c 


1190 C 
900 C 

900 C 
C 


900 C 
C 
C 


5 5 25 

5 5 25 

sl5 7,5 500 

sl5 2 10 

sl5 2 10 


sl2 15 

sl5 2 10 

sl5 2 10 

sl5 2 10 

sl5 2 0,2 

sl5 0,5 0,2 

s5 4 

sl2 2 0,2 

sl5 10 50 

sl5 3 15 

sl5 4 50 


5 5 30 

15 5 30 

5 5 30 

15 5 30 

5 3 15 


100=* 50 11,4 2010 

100 >-50 11,4 40>20 55+ 

1,1+ =*0,3+ 

100 > 50 11,4 40*20 

100 =*50 11,4 40*20 55+ 

1,1+ =*0,3+ 

100 >50 26 40>20 40+ 

0,3+ >0,3+ 1+ 

100 >50 11,4 20>10 

100 >50 11,4 40>20 55+ 

1,1+ >0,3+ 

100> 50 11,4 20>10 

100> 50 11,4 40>20 

1,1+ >0,3+ 

2,5k 72>66dB 9,5 40>20 3,5 

(A=l) 30+ 3020- 

(A=10-100) 60+ 

400>300+ (A=10-100) 


100> 50 Ug-1,5 40>20 

0,1 150 >20 12 30 C 


=*1,5 200 >50 28*24 30 L 
>1,5 160 >50 12 30 C 


200 >50 
200 >50 

►10G >0,999V/V 
*1,5 200> 50 28>24 

160 >50 12 

200> 50 29*24 

>30 300 =>50 13 30 C 


>30 300> 80 13 30 

>10G >0,999 V/V 10 

>30 300 > 50 13 

>1G >20 13 

>5G >40 13 

3>1 200 >50 12 15+ 

70>50-i 

100 >50 >27 

100 >50 26 

0,3+ 1+ 

100 > 50 27 2010 

100 >50 26 

0,3+ 1+' 

100 > 50 27 2010 


CDIP8 ST 
DIP8 ST 

CDIP8 

LCC20 TI L20-21 
LCC20 ST L20-21 
CDIP8 TI 
L.CC20 ST L20-21 
1020 CDIP14 NS D14-21 


0,5<1 T099 NS T8-21A 
CDIP8 NS D8-21A 


T099 H T8- 
T099 H T8- 

1,8*3 S08 TI S8- 

1,03 T099 TI T8- 
CDIP8 TI D8- 
CDIP14 TI 014 
DIP8 LT D8-1 
DIP8 TI 08-1 
CDIP8 TI D8-1 

T099 NS T8-11 


T099 NS T8-3 
CDIP8 NS D8-2 
CDIP14 NS D14-2 

DIP8 TI D8-2 
CDIP8 TI D8-2 

SOB M S8-3 
T099 NS T8-2 
CDIP14 NS D14-3 
CDIP8 NS 08-3 
DIP8 ST D8-3 

508 M S8-3 
T099 NS T8-2 
CDIP14 NS D14-3 
CDIP8 NS D8-3 
DIP8 NS 08-3 

T099 NS T8-11 
CDIP14 NS 

T099 NS 
T099 NS 
T099 NS 


S08 TI 
T099 ST 
CDIP14 NS 
CDIP8 NS 
DIP8 ST 
DIP8 TI 
CDIP8 TI 

S014 TI | S14-41 


S014 TI S14-41 
CDIP14 TI D14-41 
DIP14 TI 014-41 


29 



























U I0 

O 

hH 

HH 

X IB 

R I 

[ mQ] 

max 

[•mV] 

max 

[nA] 

max 

[nA] 

íkl 




B U,OS 

B PR 


B U,S 
B LP, OS 
B LP, OS 
B LP, OS 

B LP, OS 

B LP, OS 

B LP, OS 

B LP, OS 

B LP, OS 

B LP, OS 

B LP, UK 

1_ komparátc 
2 OP 

B U,5 

B U,5 

B U,5 

OS 

l- 

B U,5 

B U,5 

OS 

B U,5 

OS 

B UF,1 

B U 


LM307H B U,OS 

LM307J 

LM307J8 

LM307J14 

LM307N 

LM307P B U,OS 

LM307JG 

LM308D B P,4 

LM308H 

LM308J 

LM308J8 

LM308L 

LM308N 

LM308N8 

LM308P 

LM308AD B P,4 

LM308AH 

LM308AH1 

LM308AH2 

LM308AJ 

LM308AJ8 

LM308AL 

LM308AN 

LM308AN8 

LM308AP 

LM310H B UF, 6 

LM310J 
LM310J8 
LM310N 


500 C 
900 C 


C 

500 C 
900 C 

780 C 


830 C 
C 
C 

1000 C 

725 C 
830 C 

500 C 
1000 C 
825 C 
825 C 


500 D 
500 D 


500 D 
D 


500 O 
D 

500 D 
D 

500 D 

500 D 

500 D 
D 


500 D 
D 

500 D 
D' 


500 O 
D 
D 
O 
D 
D 
D 
D 

n 

D 

500 D 
D 
D 
D 


100 > 50 L 

1 100=* 50 ] 

C 

c 

>0,8 160=* 25 ] 


>0,8 160> 25 ] 

ioo> 50 ; 

( 

íoo >50 ; 

100> 50 l 

ioo> 50 ; 

ioo> 50 : 

100> 50 
1,1>0,7+ 0,3+ 

100> 50 27 

100> 50 27 

100 >50 27 

200 > 50 

100 > 25 U s -1, 

>0,5 200 >25 28>24 

160 > 25 

>0,5 160 > 25 12 

>0,5 160 > 25 12 


>0,5 200 >25 28>24 

>0,5 160 =*25 12 

>0,5 160 >25 12 

200 25 

>1G >0,9985V/V 
>0,5 200 > 25 28>24 

>0,5 160*25 12 

>0,5 200 >25 28 > 24 

>10 300 >25 13 


40»20 1,5*3 CDIP14 NS D14-41 

>0,5+28+ *2,5 S016 ST S16-41 

CDIP16 TI 016-41 

DIP16 TI 016-41 

1+ ■ = 4,5 S014 TI S14-42 

CDIP14 TI 014-12 

DIP14 TI D14-42 

LCC20 ST L20-42 

4+ =4,5 C0IP14 TI 014-12 

40*20 40+ 0,5*1 S08 P S8-2! 

1 + 

20>10 1*2 S08 TI S8-2: 


40>20 1*2 T099 TI T8-2! 

CDIP8 M 08-2: 

DIP8 M D8-2! 

20>10 1*2 DIP8 TI D8-2: 


20>10 1* 2 S08 TI S8-2: 

40>20 T099 TI T8-2: 

40>20 55+ *1,2 DIP8 ST 08-2 


1*2 DIP8 TI 08-2 
1* 2 C0IP8 TI D8-2 
1*2 CDIP8 TI D8-2 


1 0,5*1 T099 NS T8-21A 

2 CDIP8 NS D8-21A 


>10 300 > 80 10 

13 



1,8*3 S08 TI S8- 

S08 P S8- 

*3 DIP8 H 08- 


1,8*3 T099 TI T8- 
C0IP8 TI D8- 
CDIP8 LT D8- 
CDIP14 TI D14 
DIP8 TI D8-1 

1,8*3 DIP8 TI D8-1 

<3 T099 H T8-1B 

T099 H T8-1 

=3 CDIP8 P. 08-1 
CDIP8 TI 08^1 

=2,5 *5,5 T099 NS T8-11 

1,8*3 S08 TI S8-2 

1,8*3 T099 NS T8-3 
CDIP8 NS 08-2 
CDIP8 LT D8-2 
CDIP14 NS D14-2 
DIP8 NS 08-2 

1,8*3 DIP8 TI 08-2 
CDIP8 TI D8-2 

=0,8 S08 M S8-3 

T099 NS T8-2 
CDIP14 NS D14-3 
CDIP8 NS 08-3 
T099 TI T8-2 
DIP8 NS 08-3 
DIP8 LT D8-3 
DIP8 TI D8-3 

*0,8 S08 M S8-3 
T099 NS T8-2 
T099 NS T8-2 
T099 NS T8-2 
CDIP14 NS D14-3 
CDIP8 NS D8-3 
T099 TI T8-2 
DIP8 NS D8-3 
0IP8 LT 08-3 
0IP8 TI D8-3 

*2,5 *5,5 T099 NS T8-11 

CDIP14 NS D14-11 
CDIP8 NS D8-11 
DIP8 NS 08-11 
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U ID U I 



LM312H B 

LM316H B 

LM316AH B 

LM318D B 

LM318H B 

LM318J 

LM31838 

LM318N 

LM318N8 

LM318P 

LM3183G 

LM318S8 (318) 

LM324D B 

LM324E B 

LM324F B 

LM3243 B 

LM324M B 

LM324N B 

LM324AD B 

LM324AD B 

LM324A3 B 
LM324AN 

LM324AN B 
. LM343H B 
LM344H B 

LM346D B 

LM3.463 B 
LM346N 

LM348D B 

LM3483 

LM348N 

LM349D B 
LM3493 B 
LM349N B 
LM338D B 

LM358E B 
LM358H 
LM3583 
LM358M 

LM358N B 

LM358P B 

LM358S 

LM358T 

LM358AD B 
LM358AD B 
LM358AH B 
LM358AJ B 
LM358AN B 
LM358AP B 
LM3583G B 


10+ sl5 ! 
10+ sl5 500 
10+ sl5 ! 
slO sl5 ! 
10+ sl5 : 


s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 750 

50+ +32 

s32 -0,3 119 
+32 

s32 -0,3 

50+ +32 

s32 -0,3 

50+ +32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

68 s34 

68 s34 


s30 sl5 
s30 sl5 



: iB 

R I 

A t 


[MQ] 

A l 

max 

C T 

Bl 

[nA] 

tíf] 

11 



3 15 

.0 200 


7 >10 300 >25 

150 >1G >20 

50 >5G >40 

500 >0,5 200 >25 

500 >0,5 200 >25 

15+ 


13 

13 

12 15+ 

12 15+ 

70>50+ 


D s28 
D s28 


7 50 

7 50 

7 50 

7 . 50 

7 50 

7 50 

3 30 

3 30 

3 30 

3 30 

5 10 

8 10 


s36 slB 
s36 sl8 


s32 -0,3 

+32 

s32 -0,3 

50+ +32 


s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 


s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 

50+ +32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 
+32 

s32 -0,3 

+32 


D 

630 D 
630 O 

725 D 
780 D 
830 D 
500 D 
1160 D 
D 

825 D 


100 >25 
100 >25 


100 >88 
100>25 



40 180k>70k 

V/\T 

40 180k>70k 

(A=l) 
(A=10) 

100 1 1000>100 
250 1 1000>50 

200 >0,8 160*25 

200 >0,8 160 >25 

200 >0,8 160>25 

200 >0,8 160>25 

250 100>25 


23 20>10 

4020 40+ 

U s -1,5 40*20 

26 40>20 40+ 

0,3+ 1+ 

23 20*10 


Ug-1,5 4020 

26 40*20 40+ 

0,3+ 1+ 

27 20 >10 

26 40*20 40+ 

0,3+ 1+ 

27 2010 

26 40*20 40+ 

0,3+ 1+ 

>20 0 , 02 + 

2,5+ 

>20 0 , 02 + 

2 ’ 5+ c 
30+ 3 C 

12 1>0 , 8- 28+ 

>0,3+ 

12 >0,5+ 28+ 

0,6 

12 1 + 


12 1 + 

12 4+ 

12 4+ 

27 20 >10 

0,3+ 1+ 40+ 

U s -1,5 40>20 

Ug-1,5 40>20 

27 20*10 

Uc-1,5 40>20 
Ug-1,5 40*20 

27 20 >10 

26 40*20 40+ 

Ug-1,5 40>20 

U Q -1,5 40>20 55+ 
>t),3+ 

26 40>20 40+ 

>0,3+ 

27 20 >10 ‘ 

27 20 >10 


'0,8 T099 NS T8-4 

'0,8 T099 NS T8-4 

'0,6 T099 NS T8-4 

5*10 S08 TI 
S08 ST 

5*10 T099 NS 

CDIP14 NS 014-5 
CDIP8 NS 08-5 
DIP8 NS D8-5 
DIP8 LT D8-5 
DIP8 TI 08-4 
CDIP8 TI 08 -4 
S08 LT S8-4 

1,1*3 S014 TI S14-41 
1,5*3 S014 P S14-41 

DIP14 H 014-41 

1,5*3 CDIP14 P D14-41 

1,1*3 C0IP14 TI D14-41 
1,5*3 C0IP14 NS D14-41 

S014 H S14-41 

1,5*3 DIP14 P D14-41 

1,1*3 S014 TI S14-41 

1,5*3 S014 P S14-41 

1,1*3 CDIP14 TI D14-41 
DIP14 TI D14-41 

1,5*3 DIP14 P D14-41 
2*5 T099 TI T8-6 
2c 5 T099 TI T8-1 

1*2 S016 ST S16-41 

NS S16-41 
NS 016-41 


■*4,5 S014 
CDIP14 


*4,5 SOI 4 
*4,5 CDIP14 
*4,5 DIP14 

1<2 S08 
0,5*1 S08 

*1,2 DIP8 
1*2 T099 
CDIP8 
*1,2 S08 

1*2 DIP8 


M S14-42 
NS 014-42 
NS D14-42 

TI S14-42 
NS D14-42 
NS 014-4 2 

TI S8-21 
S8-21 

H D8-22 
NS T8-21 
M D8-21 
H S8-22 


1*2 DIP8 TI D8-21 

*1,2 T099 H T8-22B 

*1,2 T099 H T8-22 

*2 S08 TI S8-21 

0,5*1 S08 

1* 2 T099 

*1,2 CDIP8 

0,5*1 DIP8 

*2 DIP8 

1* 2 CDIP8 
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TYP 

D 

P 

LM358AJG 

B 

LP 

LM3590 

B 

VR,PR 

LM359N 

B ' 

VR,PR 

LM392H 

LM3923 

LM392N 

B 

LP, UK 

1 komp 

2 OP 

LM741E 

LM741S 

LM741T 

B 

U,0S 

LM748E 

LM748S 

LM748T 

B 

U,0S 

3 

LM833D 

LM833N 

B 

NŠ,OS 

LM1458E 

LM1458S 

LM1458T 

B 

U,OS 

LM1558E 

LM1558S 

LM1558T 

B 

U,0S 

LM29003 

B 

Š,OS 

LM2900N 

B 

Š,0S 

LM2902D 

B 

u 

LM2902E 

B 

U,0S 

LM29023 

B 

U,0S 

LM2902N 

B 

U,0S 

LM2902N 

B 

U,0S 

LM2902M 

B 

U,0S 

LM2904D 

B 

LP 

LM2904H 

B 

LP 

LM2904E 

B 

LP 

LM29040 

B 

LP 

LM2904N 

B 

LP 

LM2904M 

B 

LP 

LM2904P 

B 

LP 

LM2904S 

LM2904T 

B 

LP 

LM29040G 

B 

LP 

LM29040 

LM2904N 

B 

LP, OS 

LM2924J 

LM2924N 

B 

LP, UK 

1 komp 

2 OP 

LM3301N 

B 

U,OS 

LM3401N 

B 

U,OS 

LM3900D 

LM3900J 

LM3900N 

B 

Š,0S 

LM42503 

B 

PR,0S 



U ID U I 

T I0+ I I+ 
max max 
[V] [v] 



-0,3 825 D 
+32 


-0,3 830 D 

+32 830 D 

570 D 

sl5 500 A 

A 
A 

sl5 500 A 

A 
A 

sl5 500 F 

F 

sl5 680 D 

D 
D 

sl5 680 A 

A 
A 

20 1025 F 

20 1150 F 

-0,3 900 G 

+26 

-0,3 750 F 

+32 

-0,3 570 F 

+26 900 F 

-0,3 570 F 

+26 

-0,3 900 G 

+26 

-0,3 750 F 

+32 

-0,3 725 G 

+26 


-0,3 630 F 


-0,3 630 F 
+U S 

-0,3 1000 G 
+26 

-0,3 630 F 
U S 

-0,3 825 G 
+26 - - 

-0,3 780 F 
+32 1160 F 

-0,3 570 F 

+26 P 

570 F 


20 625 D 

1025 D 
1150 D 

sl5 500 A 


u s 

U I0 


max 

[V] 

I mVj 

s5 

3 

12 


12 


5 

5 

5 

5 

sl5 

5 

sl5 

5 

sl5 

5 

sl5 

6 

sl5 

5 

15 


15 ‘ 


5 

7 

5 

10 

15 


15 

7 

15 

7 

5 

7 

5 

10 

15 


5 

7 

5 

7 

5 

7 

15 


5 

7 

5 

7 

5 

7 

15 


5 

7 

5 

7 

15 


5 

7 

15 

7 

15 

7 

15 

7 

15 


15 


15 


sl , 5 

3 

sl ,5 

5 

sl5 

3 

sl5 

5 


I I0 

X IB 

max 

max 

[nA] 

[ nA] 

30 

100 


15 ť 


1 5/J 

50 

50 

m 

200 

500 

200 

500 

200 

l ť 

200 

500 

200 

500 


200 


200 

50 

250 

200 

500 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

200 

500 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 

50 

250 


300 


300 


200 

3 

7,5 

10 

50 

■ 

■ 


Rj A 
[ FÍ2] A 



100>25 27 


A=10-100 60+ 
9,5 

72>62dB 30+ 

A=10-100 60+ 
9,5 

200> 50 

100=» 25 U s -1, 


30>15+*3,5 

>200 

40>16 

30>15+ 3,5 
>200 
40>16 

I 

40>20 2 

75 _ 


30 75 

0,3 C 


110 =*90 12 

15 >10+ 7 >5+ 


100> 25 26 

0,3+ 

100^ 25 26 

0,3+ 


2,5+ Bk 
2,5+ Bk 
40>20 


40>20 40+ 
1 + 

40>20 40+ 
1 + 


10CF-25 26 

0,3+ 


40*20 40+ 
1 + 


20>10 2 
8k 


>40k 0,6 
>50k 0,6 
=»100k 13,5 
=>100k 13,5 




*2 CDIP8 TI D8-21 
18<22 CDIP14 NS 014-21 

18*22 DIP14 NS D14-21 

0. 5*1 T099 NS T8-21A 

CDIP8 NS D8-21A 
DIP8 NS D8-21A 

*2,8 DIP8 ' NS 08-6 
T099 NS T8-6B 
T099 NS T8-6 

*2,8 DIP8 NS D8-1 
T099 NS T8-1B 
T099 NS T8-1 

4*8 S08 M S8-21 
DIP8 M D8-21 

*2,8 DIP8 NS D8-22 
T099 NS T8-22B 
T099 NS T8-22 

1*2,8 DIP8 NS 08-22 
T099 NS T8-22B 
T099 NS T8-22 

*10 CDIP14 TI 014-43 
*10 DIP14 TI D14-43 

1, ]*3 SOU TI S14-41 

*1,2 DIP14 H D14-41 

1,5*3 C0IP14 NS D14-41 
1,1*3 CDIP14 TI 014-41 

1,5*3 DIP14 NS D14-41 
1,1*3 DIP14 TI 014-41 
*1,2 SOU H S14-41 
1*2 S08 TI S8-21 
*1,2 T099 M T8-21 
*1,2 DIP8 H 08-22 
*1,2 CDIP8 M D8-21 
*1,2 DIP8 M D8-21 
*1,2 S08 H S8-22 
1*2 DIP8 TI 08-21 


*1,2 T099 H T8-22B 
T099 H T8-22 

1* 2 CDIP8 TI D8-21 


0,5*1 S08 P S8-21 
DIP8 P D8-21 

0,5*1 CDIP8 NS 08-21A 
DIP8 NS D8-21A 

DIP14 NS D14-43 

DIP14 NS D14-43 

S014 M D14-43 
CDIP14 TI D14-43 
DIP14 TI 014-43 

C0IP8 NS 08-7 
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TYP 

0 

P 

U S 




max 

[V] 



u s u io rio Tib R i 


max max max C T 
[V] CmV][nA] [nA] [fr] 



r q [q] 



LmA J 


[fej 
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TYP 

D 

P 

U S 

U ID 

U I 

P tot 

3a 

U S 

U I0 

I I0 

T IB 

R I 

M 

U 0M/M 

i 0 Oa] 

R o ra] 

! S 

■ 

V 

Z 





Z ID+ 

h* 







CMC] 


[v] 

C c tpF] 


[mA] 

I 






max 

max 

max 

max 



max 

max 

max 

C T 

tSSmm 

SR+ 

B1+ 

LL 








[v] 

C V] 

[V] 

_mW] 


[V] 

[mV] 

CnA] 

CnA] 

CÍF] 


C V/^s] 

[MHz] 

[řtá] 

[šš] 

1 



LS204M 

B 

LP, OS 

sl8 

sU c - 

sU c 

400 

C 

sl5 

2,5 

20 

150 

1 

100> 90 u 

13 

23 

*15+ 

<1,2 

S08 

ST 

S8-22 





-1 S 









3> 1,8+ 

>0,8+ 







LS204CB 

B 

LP, OS 

sl8 

sl) c - 

sU c 

665 

0 

sl5 

3,5 

50 

300 

0,5 

100> 86° 

13 

23 

< 10+ 

<1,5 

DIP8 

ST 

08-22 





-l 5 

J 








2 , 5>1 , 5+ 

>0,8+ 







LS204CM 

B 

LP, OS 

sl8 

sl) c - 

sU s 

400 

D 

615 

3,5 

50 

300 

0,5 

100 >86° 

13 

23 

<10+ 

<1,5 

S08 

ST 

S8-22 





-1 S 








2 , 5>1 , 5+ 

>0,8+ 







LS204TB 

B 

LP, OS 

sl8 

sU c - 

sU c 

520 

C 

sl5 

2,5 

20 

150 

1 

100> 90° 

13 

23 

<15+ 


T099 

ST 

T8-22A 





-1 S 

J 








3> 1,8+ 

>0,8+ 







LS204ATB 

B 

LP, OS 

sl8 

sll c - 

sU c 

520 

A 

sl5 

2,5 

20 

150 

1 

100 >90° 

13 

23 

<15+ 


T099 

ST 

T8-22A 





-1 S 

J 








3> 1,8+ 

>0,8+ 







LS204CTB 

B 

LP, OS 

sl8 

s(J c - 

sl) c 

520 

0 

sl5 

3,5 

50 

300 

0,5 

100> 86° 

13 

23 

«10+ 

<1,5 

T099 

ST 

T8-22A 





-1 S 

O 








2,5>1,5+ 

>0,8+ 







LS404D1 

B 

LP,NŠ 

sl8 

sl) c - 

+u 

400 

C 

sl2 

1 

40 

200 

0,7 

100> 90° 

10 

23 

<15+ 

1,3<2 

S014 

ST 

S14-42 



OS 


-1 S 

-u- 








3> 1,8+ 

>0,8+ 












-0,5 



s4 





95° 








LS404M 

B 

LP,NŠ 

sl8 

sU c - 

+u - 

400 

C 

sl2 

1 

40 

200 

0,7 

100 > 90° 

10 

23 

< 15+ 

1,3=2 

S014 

ST 

S14-42 



OS 


-1 S 

-U- 








3 >1,8+ 

>0,8+ 












-0,5 



s4 





95° 








LS404CB 

B 

LP,NŠ 

sl8 

slU- 

+u - 

400 

D 

sl2 

1 

80 

300 

0,5 

100 >86° 

10 

23 

< 10+ 

1,5<3 

DIP14 

ST 

014-42 



OS 


-1 S 

- u s- 

0,5 







2,5>1,5+ 

1+ 







LS404CD1 

B 

LP,NŠ 

sl8 

sU c - 

+u - 

400 

D 

sl2 

1 

80 ' 

300 

0,5 

100> 86° 

10 

23 

<10+ 

1,5^3 

S014 

ST 

S14-42 



OS 


-1 S 

- u s- 








2,^,5+ 

1+ 












-0,5 



s4 





95° 








LS404CM 

B 

LP,NŠ 

sl8 ' 

sU c - 

+Ue 

400 

D 

sl2 

1 

80 

300 

0,5 


10 

23 

<10+ 

1,5<3 

SOU 

ST 

S14-42 



OS 


-1 S 

" u s- 








2,^,5+ 

1+ 












-0,5 



s4 





95° 








LS4558NB 

B 

LP ,VŠ 

sl8 

sU c - 

sU c 

665 

D 

sl5 

5 

200 

500 

>0,3 

100> 86° 

13 

23 

< 15 + n 

1< 2 

DIP8 

ST 

D8-22 

LS4558NM 


OS 


-1 S 

J 

400 

0 






3> 2+ 

>0,8+ 


0,13° 


S08 

ST 

S8-22 

LT118AH 

B 

VR,OS 

s20 

10+ 

s20 


A 

sl5 

1 

20 

250 

3 > 1 

500*100 

12 



5< 8 

T099 

LT 

T8-5 

LT118AJ8 







A 






15+ 

70=50-t 




CDIP8 

LT 

D8-5 

LT318AH 

B 

VR,OS 

s20 

10+ 

s20 


D 

sl5 

1 

20 

250 

=*0,5 

500>100 

12 



5<10 

T099 

LT 

T8-5 

LT318AJ8 







D 






15+ 

70>50-t 




CDIP8 

LT 

D8-5 

LT318AN8 







D 


- 









DIP8 

LT 

D8-5 

LT1001CH 

B 

P,OS 

s22 

s30 

s22 


D 

sl5 

0,06 

3,8 

2 

=*15 

800=400 

13 


<18+ 


T099 

LT 

T8-2A 

LT1001CJ8 







D 






0,8>0,4+ 

=*0,1+ 




CDIP8 

LT 

D8-3 

LT1001CN8 







D 











DIP8 

LT 

08-3 

LTIOOICSB B 

P,OS 

s22 

s30 

s22 


D 

sl5 

0,06 

3,8 

4 

=*15 

800>400 

13 


<18+ 


S08 

LT 

S8-3 














0,8>0,4+ 

>0,1+ 







LTIOOIMH 

B 

P,OS 

s22 

s30 

s22 


A 

sl5 

0,06 

3,8 

2 

>15 

800>400 

13 


<18+ 


T099 

LT 

T8-2A 

LT1001MJ8 B 






A 






0,8>0,4+ 

>0,1+ 




CDIP8 

LT 

D8-3 

LTIOOIACH B 

P,OS 

s22 

s30 

s22 


D 

sl5 

15 ť 

2 

4 

>30 

800>450 

13 


<18+ 


T099 

LT 

T8-2A 

LT1001AC38 







0 





0,&*0, 4+ 

>0,1+ 




CDIP8 

LT 

D8-3 

LT1001ACN8 







D 











0IP8 

LT 

D8-3 

LTIOOIAMH/ 

B 

»,OS 

s22 

s30 

s22 


A 

sl5 

1 ^ 

2 

4 

>30 

800>450 

13 


<18+ 


T099 

LT 

T8-2A 

883 













0,8>0,4+ 

>0,1+ 







LT1001AMJ8 







A 











CDIP8 

LT 

08-3 

LT1002C3 

B 

P,OS 

s22 

s30 

sU c 


D 

sl5 

0,1 

4,2 

4,5 

13 

800>350 

13 


<20+ 


CDIP14 

LT 

D14-46 

LT1002CN 





J 


D 






0,8>0,4+ 

>0,1+ 




DIP14 

LT 

D14-46 

LT1002MJ 







A 











CDIP14 

LT 

D14-46 

LT1002ACJ B 

P,OS 

s22 

s30 

sU c 


D 

sl5 

0,06 

2,8 

3 

>20 

800> 400 

13 


<20+ 


CDIP14 

LT 

D14-46 

LT1002ACN 





O 


D 






0,8>0,4+ 

>0,1+ 




DIP14 

LT 

014-46 

LT1002AMJ 







A 











CDIP14 

LT 

D14-46 

LT1006CH 

B 

P,OS 

s22 

30 

+u s 


D 

+5 

0,08 

0,9 

25 

100 

2>0,7V//jV 3,4 


<25+ 

<0,57 

T099 

LT 

T8-1 

LT1006CJ8 





-ui- 

5 

D 

sl5 

0,18 

0,9 

20 



12,5 



<0,6 

CDIP8 

LT 

D8-1 

LT1006CN8 





J 


D 






m 

0,25-t 




DIP8 

LT 

08-1 

LT1006MH 








A 











T099 

LT 

T8-1 

LT1006MJ8 







A 











CDIP8 

LT 

D8-1 

LT1006ACH B 

P,OS 

s22 

30 

+U. 


D 

+5 

0,05 

0,5 

15 

>180 


3,4 


<25+ 

<0,52 

T099 

LT 

T8-1 

LT1006ACJ 





-u- 

5 

D 

sl5 

0,1 

0,5 

12 • 


13 



<0,54 

CDIP8 

LT 

08-1 

LT1006AMH 





J 


A 







0,25-t 




T099 

LT 

T8-1 

LT1006AMJ8 







A 






■ 





C0IP8 

LT 

D8-1 

LT1006S8 

B 

P,OS 

s22 

30 

+u 


D 

+5 

0,4 

0,9 

25 

>100 

2>0,7VAjV 

4 


<25+ 

<0,57 

SOS 

LT 

S8-1 




s2,7-lE 


-u b - 

u s 

5 


sl5 

0,52 

0,9 

20 


4>1,2V/2jV 

12,5 

0,25-t 



<0,6 




LT1007CH 

B 

NŠ,OS 

s22 

25+ 

sU c 


D 

sl5 

0,06 

50 

55 

5G 

16>3,5V//uV 12,5 


70 


T099 

LT 

T8-2A 

LT1007CJ8 





O 


0 






8> 5+ 1 

>1,7+ 


3,8+ 


CDIP8 

LT 

D8-3 

LT1007CN8 







0 











DIP8 

LT 

08-3 

LT1007CS 







D 











S016 

LT 

S16-2 

LT1007MH 







A 








' 



T099 

LT 

T8-2A 

LT1007MJ8 






A 











CDIP8 


08-3 

LT1007ACH B 

NŠ,OS 

s22 

25+ 

sU c 


D 

sl5 

0,02 

30 

35 

7G 

l$*5V/yUV 

8>5+ 

13 


70 


T099 


T8-2A 

LT1007AC38 







D 






>1,7+ 


3 -,8+ 


CDIP8 


D8-3 

LT1007ACN8 







D 











DIP8 

LT 

D8-3 

LT1007AMH 







A 











T099 

LT 

T8-2A 

LT1007AMJ8 







A 











CDIP8 

LT 

D8-3 

LT1008CH 

1 B 

P,OS 

s20 

10+ 

s20 


D 

sl5 

0,12 

0,1 

0,1 



13 


=22+ 

<0,6 

T099 

LT 

T8-2A 

LT1008CN8 






D 







Bona 



HiIm 1 

DIP8 

LT 

D8-3 

LT1008MH 








A 










MĚ 

T099 

LT 

T8-2A 
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LT1001CD B P,OS 
LTIOOICL 
LTIOOICP 
LTIOOIML 

LTIOOIACL B P,OS 
LTIOOIACP 

LTIOOIAML B P,OS 


LTIOOICJG B P,OS 
LTlOOlMJGj 

LT1001AC3G B P,OS 

I 

LT1001AM3G B P,OS 

LT1007CL B NŠ,VR 
LT1007CP P,OS 
LT1007ML 
LT1007MP 

LT1007ACL B NŠ,VR 
LT1007ACP P,OS 

LT1007AML 
LT1007AMP 

LT1007CDW B NŠ,VR 
LT1D07C3G P,OS 

LT1007M3G 

LT1007AC3G B NŠ,VR 
LT1007AM3G P,OS 

LT1008CL B P,NŠ 

LT1008CP OS 

LT1008ML 

LTIOOBMP 

LT1008C3G 

LT1008M3G 

LTIOIOCH B B 

LTIOIOCK 
LT1010CN8 
LTIOIOCT 

LTIOIOMH B B 
LTIOIOMK 

LT1012CH B NŠ,P 
LT1012CN8 OS 

LT1012CL B NŠ,P 
LT1012CP OS 

LT1012DH B NŠ,P 
LT1012DN8 OS 

LT1012MH B NŠ,P 
LT1012ML OS 

LT1012ACH B NŠ,P 

LT1012ACNB OS 

LT1012AMH 

LT1012S8 B NŠ,P 
(1012) OS 

LT1013CH B P,OS 

LT1013C38 

LT1013CNB 

LT1013DN8 

LT1013MH 

LT1013M38 

LT1013ACH B P,OS 

LT1013AC38 
LT1013AMH 
LT1013AM38 

LT1013DS8 B P,OS 
(1013) 

LT1014CN B P,OS 
LT1014CJ 
LT1014DN 
LT1014M3 

LT1014AC3 B P,OS 
LT1014AM3 

LT1022CH BF VR,P 
LT1022CN8 OS 

LT1022MH 

LT1022ACH BF VR,P 
LT1022AMH OS 

LT1024CN B P,OS 
LT1024MD 1 


max max 
L V] [mW] 


725 D 
650 D 
1000 D 
825 ! 

650 D 
1000 D 


s30 s22 825 O 
1050 A 

s30 s22 825 D 

s30 s22 1050 A 

25+ sU q 650 D 
b 1000 D 
825 A 
1000 A 

25+ sU q 650 D 
b 1000 D 
650 A 
1000 A 

25+ sU q 1025 D 
b 825 D 
1050 A 

25+ sU q 825 D 
b 1050 


U S U I0 I IQ I IB R I A 

[MQ] A 

max max max C T B 

[V] [mV] [nA] [nA] [pF] [ 


0,06 3,8 4 >15 800=400 13 

0,&=0,4+ >0,1+ 


0,02 2 2 >30 800>450 13 

0 , 8 = 0 , 4 + > 0 , 1 + 

0,01 2 2 >30 800>450 13 

0,8 0,4+ >0,1+ 

0,06 3,8 4 >15 80 0 400 13 

O, 8=0, 4+ >0,1+ 

0,02 2 2 >30 80 0450 13 

0 , 8 > 0 , 4 + > 0 , 1 + 

0,01 2 2 >30 800>450 13 

O, 8=0, 4+ >0,1+ 

0,06 0,05 0,055 5G 20>5V/uV 12,5 
8>5+ >1,7+ 



I n 150m4 4000 
U I 750 


3100 
30mt 5000 


s30 +U q I 
- U S"5 


s30 +U q I 

- U š-5 


s30 +U q I 

- u s " 5 


s30 +U q I 
" U S-5 


s30 +Uq * 
- U S-5 


s40 s20 

10+ s20 


0,02 0,03 0,033 7G 20>1 
8> 5 


0,06 0,05 0,055 5G 20: 

8 > 


7V/uV 13 
5+ 1 >1,7+ 

»5V/iiV 12,5 
5+ L >1,7+ 


1,02 0,03 0,053 7G 20>7V/íiV 13 

8>5+ (=■ 1,7+ 


0 , 120,1 0,1 


0,05 0,15 0,15 
0,05 0,15 0,15 
0,06 0,15 0,15 
0,03 0,1 0,1 
0,02 0,1 0,1 

0,12 0,28 0,3 


200 0300 13 

> 0 , 1 + 


0,995-1 >75+ 

0,995-1 >75+ 

200 0200 13 

2000>200 13 

= 0 , 1 + 

2000=200 13 

2000=300 13 

0 , 1 + 

2000300 13 

0 , 1 + 

2000>200 13 

0 , 1 + 


0,3 1,5 30 >70 7 >l,2V/uV 12,5 

0,45 2 1 VAjV i 3,4 

> 0 , 2 + 


0,15 0,8 20 >100 8 >1,2V//jV 13 

0,25 1,3 1 V/uV i 3,4 

> 0 , 2 + 


0,8 1,5 30 >70 7 >1,2VAjV 12,5 

0,95 2 50 1V/íjV i 3,4 

I =0,2+ 

0,3 1,5 30 >70 7 =• 1 ,2V/uV 12,5 

0,45 2 1 V/uV 3,4 

> 0 , 2 + 

; 0,8 20 >80 8 >l,5V/uV 13 

1,3 1 V/uV 3,4 

> 0 , 2 + 

0,02 0,05 1T 400>120 12 

4pF 7 >5,2+ 24>18 + 


0,01 0,05 1T 400=150 12+ 

4pF 7 >5,2+ 26=23+ 



TI S8-3 
TI T8-2A 
TI D8-3 
TI T8-2A 



DIP14 LT D14-42 
CDIP14 LT D14-42 
DIP14 LT 014-42 
CDIP14 LT 014-42 

CDIP14 LT D14-42 
C0IP14 LT 014-42 

T099 LT 
DIP8 LT 
T099 


0,18 0,2 


2000= 180 13 

> 0 , 1 + 
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LT1221C38 

LT1221CN8 

LT1221M38 

LT1222C38 

LT1222CN8 

LT1222M38 

LT1223C38 

LT1223CN8 

LT1223CS8 

LT1223M38 

LT1224C38 

LT1224CN8 

LT1224CS8 

LT1224M38 


L6495 

L6495DP 


MAX400CPA 

MAX400CSA 

MAX400CTV 

MAX400E3A 

MAX400ETV 

MAX400M3A 

MAX400MTV 

MAX450C/D 

MAX450C3P 

MAX450CPD 

MAX451C/D 

MAX451C3P 

MAX451CPD 


MAX460IGC 0 


MAX460MGC B 


MC1436D B 

MC1436G 
MC1436P1 
MC1436U 

MC1436CD B 

PC1436CG 
MC1436CP1 
MC1436CU 

MC1437L B 

MC1437P 

MC1439G B 

MC1439P1 

MC1454G B 


MC1456G B 

MC1456P1 

MC1456CG B 
MC1456CP1 

MC1458D B 

MC1458D 


max max 
[V] [V] 



u s rio Pio riB 


IAj M 

[mQ] a 


max max max C T B 
[V] [mV] [nA] [nA] CÍF] [ 




<10,5 DIP8 LT 08-3 
90+ 

■=10,5 CDIP8 LT D8-3 
90+ DIP8 LT D8-3 
CDIP8 LT D8-3 

c 10,5 CDIP0 LT D8-8 
90+ DIP8 LT 08-8 
CDIP8 LT D8-8 

6*40 CDIP8 LT D8-17 
75+ DIP8 LT D8-17 
S08 LT S8-17 
CDIP8 LT D8-17 
7 <9 CDIP8 LT 08-3 
DIP8 LT 08-3 
S08 LT S8-3 
CDIP8 LT 08-3 


40<60 plast ST M5-1A 


10u+ 8<rl2 DIP16 
S016 
DIP8 


ST D16-28 
ST S16-24 
ST D8-24 


10u+ 10-=15 DIP16 ST 016-28 

DIP8 ST D8-24 

SIP9 ST M9-1 

S020 ST S20-22 

30 1CK12 T099 ST T8-74 

5+ DIP8 ST D8-74 


DIP8 MX T8-2 
S08 MX S8-3 
T099 MX D8-3 
CDIP8 MX D8-3 
T099 MX T8-2 

C0IP8 MX D8-3 
T099 MX T8-2 

25<35 čip MX - 

CDIP14 MX D14-68 
DIP14 MX 014-68 

25<=35 čip MX - 

CDIP14 MX D14-68 
DIP14 MX D14-68 


4 <8 19-=24 T08 MX T12-9 

2,5n° 


4*=8 19<22 T08 MX T12-9 

2,5n° 


1000 2,6<5 S08 M S8-6 

50+ T099 M T8-6 

DIP8 M 08-6 

CDIP8 M D8-6 

1000 2,6<5 S08 M S8-6 

50+ T099 M T8-6 

DIP8 M 08-6 

CDIP8 M 08-6 

30 C0IP14 M D14-25 

DIP14 M D14-25 

4000 3<6,7 T099 M T8-8 

30+ DIP8 M D8-8 ' 


1<2,5 1,3«=3 T099 

45+ DIP8 

1 1,3<4 T099 

45+ 0IP8 

75 *5,5 508 

S08 

75 . 2,3*5 SOS 


M T8-6 
M 08-6 

M T8-6 
M D8-6 

M S8-22 
S8-22 



























TYP 


1 

U S 

max 

[V] 

U ID 

t id+ 

max 

[v] 

u i 

x i+ 

max 

[V] 

P tot 

max 
~mW ] 


u s 

[v] 

u io 

max 

[mV] 

I I0 

max 

"nA] 

X IB 

max 

CnA] 

R I 

[MC] 

ífrl 

A u 

A uo° . 

BW+ 

[MHz] 

U 0M/M 

[V] 

SR+ 

CV//JS] 

[gCmA] 

: c CpF1 

31+ 

.MHz] 

R Q C£2 ] 

ÍW] 

: s 

]mA] 

[SS] 

P 

V 

Z 

LT1057AMH 

B3F 

P,VR 

s20 

s40 

s20 


A 

sl5 

0,45 

0,04 

0,05 

1T 

350 >-150 

12 


<22+ 

2,5 

T099 

LT 

T8-22A 

LT1057AM38 

OS 





A 





4pF 

5> 3,5+ 

14>10+ 




CDIP8 

LT 

D8-22 

LT1058CJ 

B3F 

P,VR 

s20 

s40 

s20 


D 

sl5 

0,8 

0,05 

0,075 

1T 

300 >100 

12 


<24+ 

= 2,8 

CDIP14 

LT 

014-42 

LT1058CN 


OS 





D 





4pF 

5> 3+ 

13>8+ 




DIP14 

LT 

014-42 

LT1058MJ 







A 











CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1058ACJ 

B3F 

P, VR 

s20 

s40 

s20 


D 

sl5 

0,45 

0,04 

0,05 

1T 

350 >150 

12 


< 22+ 

-2,5 

CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1058ACN 


OS 





D 





4pF 

5> 3,5+ 

14=“10+ 




DIP14 

LT 

014-42 

LT1058AMJ 







A 











CDIP14 

LT 

014-42 

LT1078CH 

8 

MP,P 

522 

s30 

+u q 


D 

s5 

0,12 

0,35 

10 

>300 

1000>150 

3,5 


<28+ 

<55^1 

T099 

LT 

T8-22A 

LT1078CJ8 


OS 

s2,2-20 


-Ue- 

5 

D 






0,2+ 

0,04+ 



CDIP8 

LT 

D8-22 

LT1078CN8 







D 

sl5 

0,35 

0,35 

10 


1100>300 

11 



<75 ť 

DIP8 

LT 

D8-22 

LT1078MH 







A 







0,06+ 




T099- 

LT 

T8-22A 

LT1078MJ8 







A 











CDIP8 

LT 

08-22 

LT1078ACH 

B 

MP,P 

s22 

s30 

+ Uq 


D 

s5 

0,07 

0,25 

8 

>■400 

1000>200 

3,5 


<37+ 

<50n 

T099 

LT 

T8-22A 

LT1078AC38 

OS 

s2,2-20 


-u- 

5 

D 






0,2+ 

0,04+ 




CDIP8 

LT 

D8-22 

LT1078ACN8 






0 

sl5 

0,25 

0,25 

8 


1100>400 

11 



65 li 

DIP8 

LT 

08-22 

LT1078AMH 







A 







0,06+ 




T099 

LT 

T8-22A 

LT1078AMJ8 j 






A 











CDIP8 

LT 

D8-22 

LT1079CJ 

B 

MP,P 

s22 

s30 

+ Uq 


D 

s5 

0,12 

0,35 

10 

>300 

1000>150 

3,5 


<28+ 

<55jj 

CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1079CN 


OS 

s2 ,2-20 


-UŽ- 

5 

D 






0,2+ 

>0,04-* 




DIP14 

LT 

014-42 

LT1079MJ 







A 

sl5 

0,35 

0,35 

10 


1100>300 

11 



<75^ 

CDIP14 

LT 

D14-42 















>0,06-* 







LT1079ACJ 

B 

MP,P 

s22 

s30 

+u c 


D 

s5 

0,07 

0,25 

8 

>400 

1000>200 

3,5 


<37+ 

<50u 

CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1079ACN 


OS 

s2,2-20 


-UŽ- 

5 

D 






0,2+ 

>0,04-* 




DIP14 

LT 

D14-42 

LT1079AMJ 







A 

sl5 

0,25 

0,25 

8 


1100*400 

11 



<6Cju 

C0IP14 

LT 

D14-42 















>0,06-* 







LT1122CS8 

B3F 

VR,P 

s20 

s40 

s20 


F 

sl5 

0,9 

0,05 

0,1 

1T 

450 >150 

12 


27+ 

<11 

S08 

LT 

S8-1E 

(1122C) 


OS 










4pF 

13+ 

75*50-* 



<590+ 




LT1122DS8 

bf; 

VR,P 

s20 

s40 

s20 


F 

sl5 

0,9 

0,05 

0,1 

1T 

450 >150 

12 


27+ 

<11 

S08 

LT 

S8-1E 

(1122D) 


OS 










4pF 

13+ 

75>50+ 



<590+ 




LT1122ACJ8 B3F VR,P 

s20 

s40 

s20 


F 

sl5 

0,6 

0,04 

0,075 

1T 

500 >180 

12 


25+ 

<10 

CDIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122ACN8 

OS 

S5-20 




F 





4pF 

14+ 

80>60+ 



p=540+ 

DIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122AMJ8 






A 











CDIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122BCJ8 






F 











CDIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122BCN8 






F 











DIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122BM38 






A 











CDIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122CC38 BJF VR,P 

s20 

s40 

s20 


F' 

sl5 

0,9 

0,05 

0,1 

1T 

450 >150 

12 


27+ 

<11 

C0IP8 

LT 

D8-1E 

LT1122CCN8 

OS 

s5-20 




F 





4pF 

13+ 

75>50-* 



<590+ 

DIP8- 

LT 

D8-1E 

LT1122CMJ8 






A 











CDIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122DCJ8 






F 











CDIP8 

LT 

D8-1E 

LT1122DCN8 






F 











DIP8 

LT 

0R-1E 

LT1122DMJ8 






A 











CDIP8 

LT 

08-1E 

LT1124CJ8 

B 

NŠ,P 

s20 

25+ 

sl) c 


F 

sl5 

0,1 

20 

30 


15>3V/uV 

12,5 


75 

<2,75 

CDIP8 

LT 

D8-22 

LT1124CN8 


OS 





F 






12,5>8+ 

>2,7+ 


<4,2+ 


DIP8 

LT 

D8-22 

LT1124CS8 







F 











S08 

LT 

S8-23 

LT1124DS8 







F 











SOS 

LT 

S8-22 

LT1124MJ8 







A 




. 



' 




CDIP8 

LT 

D8-22 

LT1124ACN8 B 

NŠ,P 

s20 

25+ 

sU r 


F 

sl5 

0,07 

15 

20 


17>5V/uV 

13 


75 

<2,75 

0IP8 

LT 

D8-22 

LT1124AMJ8 

OS 



J 


A 






12,5>9+ 

4,5>3+ 


<4,2+ 


C0IP8 

LT 

D8-22 

LT1125CJ 

B 

NŠ,P 

s22 

25+ 

sU c 


F 

sl5 

0,14 

0,02 

0,03 


15>3 

12,5 


75 

<2,75 

CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1125CN 


OS 





F 






12,5>8+ 

>2,7+ 


<4,2+ 


DIP14 

LT 

D14-42 

LT1125CS 







F 











S016 

LT 

S16-41 

LT1125MJ 







A 











CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1125ACN 

B 

NŠ,P 

s22 

25+ 

sU c 


F 

sl5 

0,07 

0,015 

0,02 


17 >5 

13 


75 

<2,75 

DIP14 

LT 

014-42 

LT1125AMJ 


OS 





A 






12,5>9+ 

4,5*3+ 


<4,2+ 


CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1178CH 

B 

P,OS 

s22 

s30 

+ Uq 


D 

+5 

0,12 

0,35 

6 

>600 

700> 110 

3,5 


49+ 

14<21 

T099 

LT 

T8-22A 

LT1178CJ8 



u2-15 


“Uq- 

-5 

D 






0,06+ 

>0,013+ 



CDIP8 

LT 

08-22 

LT1178CN8 







D 

sl5 

0,48 

0,35 

6 


1000>250 

13 



17<25 

DIP8 

LT 

08-22 

LT1178MH 







A 






0,085+ 

>0,02+ 




T099 

LT 

T8-22A 

LT1178M38 







A 











CDIP8 

LT 

D8-22 

LT1178ACH 

B 

P,OS 

s22 

s30 

+ Uq 


D 

+5 

0,07 

0,25 

5 

>800 

700 > 140 

3,5 


<65+ 

13<18 

T099 

LT 

T8-22A 

LT1178AC38 


u2-15 v 


"Uq' 

-5 

D 






0,06+ 

>0,013+ 



CDIP8 

LT 

D8-22 

LT117SACN8 






D 

sl5 

0,35 

0,25 

5 


1200>300 

13 



16*21 

DIP8 

LT 

D8-22 

LT1178AMH 







A 






0,085+ 

>0,02+ 




T099 

LT 

T8-22A 

LT1178AM38 






A 











CDIP8 

LT 

08-22 

LT1179C3 

B 

P,OS 

s22 

s30 

+ Uq 


D 

+5 

0,12 

0,35 

6 

>600 

700-110 

3,5 


49+ 

14*21 

CDIP14 

LT 

D14-42 

LT1179CN 



u2-15 


-Uq 

-5 

D 






0,06+ 

>0,013+ 



0IP14 

LT 

D14-42 

LT1179M3 







A 

sl5 

0,48 

0,35 

6 


1000>250 

13 



17*25 

CDIP14 

LT 

D14-42 














0,085+ 

>0,02+ 







LT1179AC3 

B 

P,OS 

s22 

s30 

+ Uq 


D 

+5 

0,07 

0,25 

5 

>800 

700 >140 

3,5 


<65+ 

13<18 

CDIP14 

LT 

014-42 

LT1179ACN 



u2-15 


“Uq 

-5 

D 






0,06+ 

>0,013+ 



DIP14 

LT 

D14-42 

LT1179AM3 







A 

sl5 

0,35 

0,25 

5 


1200>300 

13 



16*21 

CDIP14 

LT 

D14-42 














0,085+ 

>0,02+ 







LT1190C38 

B 

VR,VI 

ul8 

s6 

sU c 


D 

s5 

10 

l,7p 

2,5p 

0,13 

22 > 10 

3,7 


50+ 

32*38 

CDIP8 

LT 

D8-17A 

LT1190CN8 


OS 





D 



2,2p 

50+ 




140+ 

DIP8 

LT 

D8-17A 

LT1190CS8 







D 

s8 





12>3,5 

6,7 




S08 

LT 

S8-17A 

LT1190M38 







A 






A=-l 

>325+ 


l,9n° 


CDIP8 

LT 

08-17A 









s5 

U SD = 

_U S 







1,3*2 




LT1191C38 

B 

VR,VI 

ul8 

s6 

sU c 


D 

s5 

5 

l,7^i 

2,5^ 

0,07 

45> 20 

3,7 


25+ 

32*38 

CDIP8 

LT 

D8-17A 

LT1191CN8 


OS 





D 




2pF 

90+ 




110+ 

0IP8 

LT 

D8-17A 

LT1191C58 







D 

s8 





17=“ 9 

6,7 




S08 

LT 

S8-17A 

LT1191M38 







A 






A=-2 

>325+ 


l,25n 


CDIP8 

LT 

08-17A 









s5 

-SD - 

- U S — 







1,3*2 





37 



















I tot a 
J I+ 

max max 
[V] [mW] 


LT1024ACN B P,0S 
LT1024AMD 1 

LT1028CH B VNŠ 
LT1028CJ8 VR,0S 

LT1028CL 
LT1028CN8 
LT1028CP 
LT1028CS ' 

LT1028MH 

LT1028MJ8 

LT1028ML 

LT1028ACH B VNŠ 
LT1028ACJ8 VR,0S 
LT1028ACL' 

LT1028ACN8 

LT1028ACPI 

LT1028AMHi 

LT1028AMJ8 

LT1028AML 

LT1028CJG B VNŠ 
LT1028MJG P,0S 

LT1028ACDW B VNŠ 
LT1028ACJG P,0S 

LT1028AMJG B VNŠ 
P,0S 

LT1037CH B NŠ,0S 
LT1037CJ8 
LT1037CN8 
LT1037CS 

LT1037CL B NŠ,0S 
LT1037CP 

LT1037MH B NŠ,0S 
LT1037MJ8 

LT1037ML B NŠ,0S 
LT1037MP 

LT1037ACH B NŠ,0S 
LT1037ACJ8 
LT1037ACN8 

LT1037ACL B NŠ,0S 
LT1037ACP 

LT1037AMH B NŠ,0S 
LT1037AMJS 

LT1037AML B NŠ,0S 
LT1037AMP 

LT1037CDW B NŠ,0S 

LT1037CJG 

LT1037MJG 

LT1037ACJG B NŠ,0S 
LT1037AMJG 

LT1055CH BJF P,VR 
OS 

LT1055CN8 BJF P,VR 
OS 

LT1055MH BJF P,VR 
OS 

LT1055S8 BJF P,VR 
(1055) OS 

LT1055ACH BJF P,VR 
LT1055AMH OS 

LT1056CH BJF P,VR 
OS 

LT1056CN8 BJF P,VR 
OS 

LT1056MH BJF P,VR 
OS 

LT1056S8 BJF P,VR 
OS 

LT1056ACH BJF P,VR 
LT1056AMH OS 

LT1057CH BJF P,VR 
LT1057CJ8 OS 
LT1057CN8 
LT1057MH 
LT1057MJ8 

LT1057S BJF P,VR 
LT1057IS OS 

LT1057ACH BJF P,VR 
LT1057ACJ8 OS 
LT1057ACN8 


10+ s20 
25+ sUf, 


25+ sLL 650 D 
b 1000 D 


25+ sUq 825 
b 1000 


25+ sll q 650 D 
b 1000 D 


25+ sU s | A 


25+ sU s 650 


25+ sU q 1025 D 
b 825 D 


25+ sUa 825 D 

5 1050 A 

s40 s20 D 

s40 s20 D 

s40 s20 

s40 s20 

s40 s20 

s40 s20 

s40 s20 

s40 s20 

s40 s20 

s40 s20 


s40 s20 

s40 s20 


u s 

U I0 

[V] 

max 
! mV] 

sl5 

0,05 

sl5 

0,08 

sl5 

0,04 

sl5 

0,08 

515 

0,04 

sl5 

0,04 

sl5 

0,06 

sl5 

0,06 

sl5 

0,06 

sl5 

0,06 

315 

0,02 

sl5 

0,02 

sl5 

0,02 

sl5 

0,02 

sl5 

0,06 

sl5 

0,02 

sl5 

0,4 

sl5 

0,7 

sl5 

0,4 

sl5 

1,5 

sl5 

0,15 

sl5. 

0,45 

sl5 

0,8 

sl5 

0,45 

sl5 

1,5 

sl5 

0,45 

sl5 

0,8 

sl5 

2 

sl5 

0,45 


Z IB R I A U 

[Mň] A u0 o 

max C T BW+ 

[nA] [pF] [MHz] 


0,18 300 
5pF 



0,09 300 

5pF 175 =* 50+ 


0,18 300 3CF*5V/fjV 
5pF 1 75=* 50+ 

0,09 300 
5pF 

0,09 300 
5pF 

0,055 5G 


0,055 5G 
0,Ů55 5G 
0,055 5G 
0,035 7G 

0,035 7G 
0,035 7G 
0,035 7G 

1 60 =*■ 45+ 
0,055 5G | 20=*5V/ajV 

0,035 7G |20=*7V/pV 


0,05 1T 
4pF 

0,05 1T 
4pF 

0,05 1T 
4pF 

0,1 400G 

4pF 

0,05 1T 
4pF 

0,05 1T 
4pF 

0,05 1T 
4pF 

0,05 1T 
4pF 

0,1 400G 

4pF 

0,05 1T 
4pF 

0,075 1T 
4pF 


400=* 120 
4,5+ 

400 =*120 
4,5+ 

400 > 120 
4,5+ 

400 >-120 
5+ 

400 =*150 
5+ 

400 =* 120 
5,5+ 

400 > 120 
5,5+ 

400 » 120 
5,5 

400=* 120 
5,5+ 

400 =*150 
6,5+ 

300>100 
5=* 3+ 


0,1 400G 300 =*100 

4pF 5 > 3+ 

0,05 1T 350 =*150 
4pF 


P 

V 

DIP14 

LT 

DIP14 

LT 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

T099 

TI 

DIP8 

LT 

DIP8 

TI 

S016 

LT 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

T099 

TI 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

T099 

TI 

DIP8 

LT 

DIP8 

TI 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

DIP8 

TI 

C0IP8 

TI 

C0IP8 

TI 

S016 

TI 

CDIP8 

TI 

CDIP8 

TI 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

DIP8 

LT 

S016 

LT 

T099 

TI 

DIP8 

TI 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

T099 

TI 

DIP8 

TI 

T099 

LT 

C0IP8 

LT 

DIP8 

LT 

T099 

TI 

DIP8 

TI 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

T099 

TI 

DIP8 

TI 

S016 

TI 

CDIP8 

TI 

CDIP8 

TI 

CDIP8 

TI 

COIP8 

TI 

T099 

LT 

DIP8 

LT 

T099 

LT 

S08 

LT 

T099 

LT 

T099 

LT 

T099 

LT 

DIP8 

LT 

T099 

LT 

S08 

LT 

T099 

LT 

T099 

LT 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

DIP8 

LT 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

S016 

LT 

S016 

LT 

T099 

LT 

CDIP8 

LT 

DIP8 

LT 


































TYP 


D 


V 


Z 


TYP 

D 

1 

u s 

max 

[V] 

U ID ■ 

I ID+ 

max 

[V] 

U I 

X I+ 

max 

[VJ 

R tot 

max 

>W] 

*a 

U S 

[V] 

U I0 

max 

>V] 

T I0 

max 

[nA] 

MC1458G 

B 

u,os 

sl8 

s30 
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4>3 , 3+ 

16>12h 


0,1° 


DIP8 

ST 

D8-6 

MC33001BD B3F 

LP,VR 

sl8 

s30 

sl5 

na 

G 

sl5 

5 

0,05 

0,2 

1T 

200 > 50 

11 

10-60 

15+ n 

<2,5 

S08 

ST 

S8-6 

MC33001BN 

OS 





G 






4>3 , 3+ 

16>12n 


0,1° 


DIP8 

ST 

08-6 

MC33002D 

B3F 

LP,VR 

slB 

s30 

sl5 

680 

G 

sl5 

8 

0,05 

0,2 

1T 

200 >50 

11 

10-60 

15+ n 

<2,5 

S08 

ST 

S8-22 

MC33002N 


OS 





G 





4>3 , 3+ 

16=i2-> 


0,1° 

DIP8 

ST 

08-22 

MC33002AD B3F 

LP,VR 

slB 

s30 

sl5 

680 

G 

sl5 

2 

0,05 

0,2 

1T ' 

200> 50 

11 

10-60 

15+ 

<2,5 

S08 

ST 

S8-22 

MC33002AN 

OS 





G 






4>3 , 3+ 

16>12h 


0,1° 

0IP8 

ST 

08-22 

MC33002BD B3F 

LP, VR 

sl8 

Bjg-.;: 

sl5 

680 

G 

sl5 

5 

0,05 

0,2 

1T 

200 >50 

11 

10-60 

15+ n 

<2,5 

SOB 

ST 

S8-22 

MC330028N 

OS 





G 






4>3 , 3+ 

16>12^ 


0,1° 


DIP8 

ST 

D8-22 

MC33004D 

B3F 

LP ,VR 

sl8 

K 

sl5 

680 

G 

sl5 

8 

0,05 

0,2 

1T 

200> 50 

11 

10-60 

15+ n 

<2,5 

S014 

ST 

S14-42 

MC33004N 


05 


1 



G 






4*3,3+ 

16>12h 


0,1° 


DIP14 

ST 

D14-42 


40 





























MC33004AD BJF 
MC33004AN 

MC33004BD BJF 
MC33004BN 

MC33071D B 

MC33071P 

MC33071U 

MC33071AD B 

MC33071AP 

MC33071AU 

MC33072D B 

MC33072P 

MC33072U 

MC33072AD B 

RC33072AP 

MC33072AU 

NC33074D L 
MC33074L 
MC33074P 

MC33074AD B 

MC33074AL 

MC33074AP 

MC33077D B 
MC33077P 

MC33078D B 
MC33078P 

MC33079D B 
MC33079P 

MC331020 B 
MC33102P 


MC33171D 

MC33171P 

MC33171U 

MC33172D 

MC33172P 

MC33172U 

MC331740 

MC33174L 

MC33174P 

MC33178D 

MC33178P 

MC33179D 

MC33179P 

MC33181D 

MC33181P 

MC33182D 

MC33182P 

MC33184D 

MC33184P 

MC33272D 

MC33272P 

MC332740 

MC33274P 

MC33282D 

MC33282P 

MC33284D 

MC33284P 


8 LP, OS 

B LP, OS 

B LP, OS 

B LP,NŠ 
OS 

B LP,NŠ 
OS 

BJF LP, OS 
BJF LP, OS 
BJF LP, OS 
B P,OS 

B P,OS 

BJF U,OS 
BJF U,OS 


MC34001D BiF U,OS sl8 s30 

MC34001G 

MC34001P 

MC34001U 

MC34001D BiF LP,VR sl8 s30 

MC34001N 

MC34001AD BiF LP,VR sl8 s30 

NC34001AN 

MC34O01BD BiF LP,VR sl8 s30 

MC34001BN 

MC34001BD BiF LP,VR sl8 s30 

MC34001BG 

MC34001BP 

MC34001BLJ 

MC34002D BiF LP,VR slB s30 

MC34002N 


U I0 

I I0 

I IB 

R I 

[t*2] 

max 

[mV] 

max 

[nA] 

max 
[ nA] 

zkl 



680 D 
O 

680 D 
O 

680 D 
D 


2 0,03 
5 0,05 


2,5 150 


i, 5 20 

5 20 

i, 5 20 100 

5 20 

i, 5 20 100 

5 20 

3 50 500 

3 50 500 

2 0,05 0,1 

3 0,05 0,1 

10 0,05 0,1 

1 65 650 

2 

1 65 650 

2 

2 0,1 0,2 
2 0,1 0,2 



11 10-60 15+ 

16>12-t 0,1° 

11 10-60 15+ 

16>12-t 0,1° 

13,6 30>1O 30 
108+ 32+ 

13,6 3010 30 
108+ 32+ 

13,6 30>10 30 
10>8+ 32+ 


150 100 >50 13,6 30>10 30 

2,5pF 4,5>3,5+ 10*8+ 32+ 

150 100>25 13,6 305-10 30 

2,5pF 4,5>3,5+ 10>8+ 32+ 

150 100=* 50 13,6 30>10 30 

2,5pF 4,03,5+ 108+ ' 32+ 

0,27 400 ^l 50 13,4 10-60 36 

15pF 37>25+ 108+ 7,5+ 4,4+ 

0,17 110»90dB 13,5 29»15 37 

12pF 16 >10+ 7 >5+ 9+ 4,5+ 

0,17 11090dB 13,5 2015 37 

12pF 16> 10+ 7> 5+ 9+ 4,5+ 

0,17 700-50 12,5 11050 96 

4pF k V/V l,7>l-t >2,5+ 9+ 

4,6>3,5+ 

1,3 200>35 13,5 100C 

0,4pF 0,3>0,2)+ 1+ 0,2+ 28+ 

300 500>50 13,6 5> 3 100 

0,8pF 1,8>1,4+ >1,6+ 32+ 

3,5 

500>50 13,6 5> 3 100 

1,01,4+ >1,6+ 32+ 

3,5 

500>50 13,6 5> 3 100 

1,01,4+ >1,6+ 32+ 

3,5 

200k>50k 13 80>50 150 

5> 2,5+ >1,2+ 3+ 8+ 

200k>50k 13 8 050 150 

5> 2,5+ >1,2+ 3+ 8+ 

60 > 25 13,5 8> 3 200 

4 >3+ 107+ 38+ 


100»90dB 

24>17+ 

100>90dB 

24>17+ 

200 >50 
30 >20+ 

200 > 50 
30> 20+ 


p 

V 

SOI 4 

"ŠŤ 

DIP14 

ST 

S014 

ST 

DIP14 

ST 

S08 

M 

DIP8 

M 

CDIP8 

M 

S08 

M 

DIP8 

M 

CDIP8 

M 

SOB 

M 

DIP8 

M 

CDIP8 

M 

SOB 

M 

DIP8 

M 

CDIP8 

M 

S014 

M 



10 0,1 0,2 1T 100 > 25 12 

4+ 13+ 25+ 


8 0,05 0,2 1T 200 >50 11 10-60 15+ 

4>3 , 3+ 16>12+ 0,1° 

1 0,05 0,2 1T 200 > 50 11 10-60 15+ 

4>3,3+ 16>12+ 0,1° 

5 0,05 0,2 1T 200 >50 11 10-60 15+ 

4>3 , 3+ 16>12+ 0,1° 

5 0,1 0,2 1T 150 > 50 12 

4+ 13+ 25+ 


8 0,05 0,2 1T 200> 50 11 10-60 15+ 

4>3 , 3+ 16>12+i 0,1 


M S14-42 
M D14-42 
M 014-42 


M D8-6 

M S8-22 
M D8-22 
M 08-22 


M S8-22 
M 08-22 


M S8-22 
M D8-22 


M S8-22 
M 08-22 


ST S8-6 
ST 08-6 

ST S8-6 
ST 08-6 

M S8-6 
M T8-6 
M D8-6 
M D8-6 

ST S8-22 
ST D8-22 























MC34002D BiF 
MC34002G 
MC34002P 
MC34002U 

MC34002AD BiF 
MC34002AN 

MC34002BD BiF 
MC34002BN 

MC34002BD BiF 
MC34002BG 
MC34002BP 
MC34002BU 

MC34004D BiF 
MC34004N 

MC34004L BiF 
MC34004P 

MC340Q4AD BiF 
MC34004AN 

MC34004BD BiF 
MC34004BN 

MC34004BL BiF 
MC34004BP 

MC34071D B 

MC34071P 

MC34071U 

MC34071AD BiF 

MC34071AP 

MC34071AU 

MC34072D B 

MC34072P 

MC34072U 

IC34072AD B 

(C34072AP 

MC34072AU 

MC34074D B 

MC34074L 

MC34074P 

MC34074AD B 

MC34074AL 

MC34074AP 

MC34080D BJF 
MC340B0P 

MC34080AD BJF 
MC34080AP 

MC34081DI BJF 
MC34081P| 

MC34081AD BJF 
MC34081AP 

MC34082P BJP 

MC34082AP BJF 

MC34083P BJF 

MC34083AP BJF 

MC34084P BJF 

MC34084AP BJF 

MC34084DW BJF 

MC34084ADW 

BJF 

MC34085P BJF 

MC34085AP BJF 

MC34083DW BJF 

MC34085ADW 

BJF 

MC34181D BJF 
MC34181P 

MC34182D BJF 
MC34182P 


s30 sl5 
s30 s!5 


s30 sl5 
s30 s!5 
s30 sl5 
s30 s!5 


SU S sU s 


sU s sU s 


sU S sU S 


3U s s 

sii c sU~ 


SUg SUg 


SUg Sllg 


sU S sU S 


SUg SUg 


SUg SUg 


sU S sU S 


SUg SUg 


SUg SUg 


SUg SUg 


SUg SUg 


SUg SUg 


SUg SUg 


SUg SUg 


U S U I0 r iO I IB R I A 

[mq] a 

max max max C T B 

[V] [mV][nA] [nA] [ pF] [ 


sl5 10 0,1 0,2 1T 100*25 12 

4+ 13+ 


sl5 2 0,05 0,2 1T 200*50 11 10-60 

4*3,3+ 16=*12+ 

sl5 5 0,05 0,2 1T 200*50 11 10-60 

4*3,3+ 16>12h 

sl5 5 0,1 0,2 1T 150>50 12 

4+ 13+ 



sl5 8 0,05 0,2 

sl5 10 0,1 0,2 

sl5 2 0,05 0,2 

sl5 5 0,05 0,2 

sl5 5 0,1 0,2 

sl5 5 75 500 

sl5 3 50 500 

sl5 5 75 500 

sl5 3 50 500 

sl5 5 75 500 

sl5 3 50 500 


11 10-60 
16=*12+j 


150 100*25 

2,5pf 4 , 5>3 , 5+ 


13,6 30>10 
10 * 8 + 


sl5 1 
sl5 0,5 
sl5 1 
sl5 0,5 
sl5 3 
sl5 1 
sl5 3 
sl5 1 
sl5 12 
sl5 6 
sl5 12 
sl5 6 
sl5 12 
sl5 6 
sl5 12 
sl5 6 
sl5 2 
sl5 3 


0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,05 0,1 
0,05 0,1 


150 100>50 13,6 3010 

2pF 4, 5*3, 5+ 108+ 

150 100*25 13,6 30*10 

2pF 4, 5*3, 5+ 108+ 

150 100*50 13,6 3010 

2pF 4, 5*3 ,3+ 108+ 

150 100*25 13,6 30*10 

2pF 4, 5*3, 5+ 10*8+ 

150 100*50 13,6 3010 

2pF 4, 5*3, 5+ 10*8+ 


1T 8025 
5pF 16*12+ 

1T 8050 
5pF 16>12+ 

1T 8025 
5pF 8*6+ 

1T 8050 
5pF 8*6+ 

1T 8025 
5pF 8*6+ 

1T 80*50 
5pF 8*6+ 

1T 8025 
5pF 1012+ 

1T 8050 
16*12+ 


i 8050 
5pF 8*6+ 

1T 80*25 
5pF 8*6+ 

1T 80*50 
5pF 8*6+ 


C0IP14 M 
DIP14 M 

SOI 4 ST 
DIP14 ST 

S014 ST 
DIP14 ST 

CDIP14 M 
DIP14 M 

S08 M 
DIP8 M 
CDIP8 M 

S08 M 
DIP8 M 
M 


M 

DIP8 M 

DIP8 M 

DIP8 M 

DIP14 M 

0IP14 M 

S016L M 

S016L M 

DIP14 M 

DIP14 M 

S016L M 

S016L M 

S08 M 
DIP8 M 

S08 M 
DIP8 M 


Z 


S8-22 

T8-22 

D8-22 

08-22 

S8-22 

D8-22 

S8-22 

08-22 

S8-22 
T8-22 
1 08-22 
08-22 

S14-42 

D14-42 

014-42 

D14-42 

S14-42 

D14-42 

S14-42 

014-42 

014-42 

D14-42 

S8-6 

08-6 

D8-6 

S8-6 

D8-6 

D8-6 

D8-22 

D8-22 

D8-22 

S8-22 

08-22 

D8-22 

S14-42 

D14-42 

014-42 

S14-42 

D14-42 

D14-42 

S8-6 

D8-6 

S8-6 

08-6 

S8-6 

08-6 

S8-6 

08-6 

D8-22 


D8-22 


08-22 


D8-22 


D14-42 


014-42 


S16-41 


S16-41 


D14-42 


014-42 


S16-41 


S16-41 


S8-6 

08-6 

SB-22 

08-22 


42 

























TYP 

0 

1 

U S 

max 

[V] 

U ID 

I I0+ 

max 

[v] 

U I 

I I+ 

max 

[v] 

tot 

max 

>W] 

a 

U S 

m 

U I0 

max 

>V] 

I I0 

max 

[nA] 

X IB 

max 

CnA] 

R I 

[*>] 

CÍF] 

A u 

A U0° 

BW+ 

‘MHz] 

U OM/M 

[v] 

SR+ 

‘V/us] 

I 0 [mA] 

C c CpF] 

B1+ 

;mhz] 

Rg[0] 

t°[uá 

[Wj 

J S 

[mA] 

fe] 

P 

V 

Z 

MC34184D 

BJF 

u,os 

s36 

sll c 

sU c 


0 

sl5 

10 

0,05 

0,1 

1T 

60 >25 

13,5 

8-3 

200 

<i 

SOI 4 

M 

S14-42 

MC34184P 












3pF 

4-3+ 

10-7+ 


38+ 

1100+ 

DIP14 

M 

014-42 

MC35Q01G 

BiF 

l),OS 

s22 

s40 

s20 


A 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

100-25 

12 


25+ 

<2,5 

T099 

M 

T8-6 

MC35001U 







A 






4+ 

13+ 




CDIP8 

M 

08-6 

MC35001H 

BiF 

LP,VR 

sl8 

s30 

sl5 

680 

A 

515 

8 

0,05 

0,2 

1T 

200=60 

11 

10-60 

15+ n 

<2,5 

T099 

ST 

T8-6 

MC35001AH 


OS 





A 

sl5 

1 




4 >3,3+ 

16— 12h 


0,1° 


T099 

ST 

T8-6 

MC35001BH 







A 

sl5 

5 









T099 

ST 

T8-6 

MC35001BG 

3iF 

U,OS 

s22 

s40 

520 


A 

sl5 

5 

0,05 

0,1 

1T 

150-50 

12 


25+ 

<2,5 

T099 

M 

T8-6 

MC35001BU 







A 






4+ 

13+ 




CDIP8 

M 

D8-6 

MC33001GC 

BiF 

LP,VR 

518 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

8 

0,05 

0,2 

1T 

200-50 

11 

10-60 

15+ o 

<2,5 

LCC20 

ST 

L20-6 

FC35001AGC 

OS 





A 

sl5 

1 




4 — 3,3+ 

16—12-1 


0,1 


LCC20 

ST 

L20-6 

MC33001BGC 






A 

sl5 

5 









LCC^O 

ST 

L20-6 

IC35002G 

BiF 

U,OS 

s22 

s40 

s20 


A 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

10025 

12 


25+ 

<2,5 

T099 

M 

T8-22 

MC35002U 







A 






4+ 

13+ 




CDIP8 

M 

08-22 

MC35002H 

BiF 

LP, OS 

slB 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

8 

0,05 

0,2 

1T 

200>50 

11 

10-60 

!5+ 0 

<2,5 

T099 

ST 

T8-6 

MC35002AH 


VR 





A 

sl5 

2 




4> 3,3+ 

16— 12h 


0,1° 


T099 

ST 

T8-6 

MC35002BH 







A 

sl5 

5 









T099 

ST 

T8-6 

MC35002BG 

BiF 

U,OS 

s22 

s40 

s20 


A 

515 

5 

0,05 

0,1 

1T 

150>50 

12 


25+ 

<2,5 

T099 

M 

T8-6 

MC35002BU 







A 






4+ 

13+ 




CDIP8 

M 

08-6 

MC35002GC 

BiF 

LP , VR 

slB 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

8 

0,05 

0,2 

1T 

200>50 

11 

10-60 

!5+ q 

<2,5 

LCC20 

ST 

L20-22 

MC35002AGC 

OS 





A 

sl5 

2 




4-3,3+ 

16-12- 


0,1 


LCC20 

ST 

L20-22 

(C35002BGC 






A 

sl5 

3 









LCC20 

ST 

L20-22 

MC35004L 

BiF 

U,OS 

s22 

s40 

,s20 


A 

sl5 

10 

0,1 

0,2 

1T 

10025 

12 


25+ 

<2,5 

CDIP14 

M 

D14-42 














4+ 

13+ 







MC35004J 

BiF 

LP,VR 

sl8 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

8 

0,05 

0,2 

1T 

20050 

11 

10-60 

15+_ 

<2,5 

CDIP14 

ST 

D14-42 

MC35004AJ 


OS 





A 

515 

2 




4—3,3+ 

16=42- 


0,1° 


CDIP14 

ST 

D14-42 

MC35004BJ 







A 

sl5 

5 









CDIP14 

ST 

D14-42 

MC35004BL 

BiF 

U,OS 

s22 

■ s40 

s20 


A 

sl5 

5 

0,05 

0,1 

1T 

15050 

12 


25+ 

k2,5 

CDIP14 

M 

014-42 














4+ 

13+ 







IC35004GC 

BiF 

LP.VR 

sl8 

s30 

sl5 

680 

A 

515 

8 

0,05 

0,2 

1T 

200 >50 

11 

10-60 

15+_ 

<2,5 

LCC20 

ST 

L20-42 

MC35004AGC 

OS 





A 

sl5 

2 




4 — 3,3+ 

16-12n 


0,1° 


LCC20 

ST 

L20-42 

MC35004BGC 






A 

sl5 

5 









LCC20 

ST 

L20-42 

MC35071U 

B 

P,OS 

u44 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

5 

75 

500 

150 

10025 

13,6 

3015 

30 

<2,5 

C0IP8 

ST 

DB-6 



13 










2,5pF 

4, 5-3, 5+ 

108+ 


32+ 

1100+ 




MC35071AU 

B 

P,OS 

u44 

sll c 

sl) c 


A 

sl5 

3 

50 

500 

150 

10050 

13,6 

30-15 

30 

<2,5 

CDIP8 

ST 

D8-6 



13 










2,5pF 

4,5>3,5+ 

10-6+ 


32+ 

1100+ 




«JC35072U 

B 

P,OS 

u44 

sU c 

sU q 


A 

sl5 

5 

75 

500 

150 

10025 

13,6 

30-15 

30 

<2,5 

CDIP8 

ST 

D8-22 



13 


b 








2,5pF 

4, 5—3,5+ 

108+ 


32+ 

1100+ 




MC35072AU 

B 

P,OS 

u44 

sU q 

sU c 


A 

sl5 

3 

50 

500 

150. 

10050 

13,6 

30—15 

30 

<2,5 

CDIP8 

ST 

08-22 



13 










2,5pF 

4,03,5+ 

10>8+ 


32+ 

1100+ 




MC35074L 

B 

P,OS 

u44 

sU c 

sll c 


A 

sl5 

5 

75 

500 

150 

10025 

13,6 

30-15 

30 

<2,5 

CDIP14 

ST 

D14-42-- 



13 










2,5pF 

4, 5-3, 5+ 

108+ 


32+ 

1100+ 




MC35074AL 

B 

P,OS 

u44 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

3 

50 

500 

150 

10050 

13,6 

30-15 

30 

<2,5 

CDIP14 

ST 

014-42 



13 










2,5pF 

4,03,5+ 

10-8+ 


32+ 

1100+ 




MC35080U 

BJF 

VŠ, VR 

u44 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

1 

0,1 

0,2 

1T 

80-25 

13,4 

31-20 

35 

4,9<6 

C0IP8 

M 

D8-6 



D,OS 










5pF 

16-12+ 

5040- 


30+ 

720+ 




MC35080AU BJF 

VŠ,VR 

u44 

sU c 

s(J c 


A 

sl5 

0,5 

0,1 

0,2 

1T 

80-50 

13,4 

31-20 

35 

4,9<6 

CDIP8 

M 

D8-6 



D,OS 










5pF 

16- 12+ 

50-40 


30+ 

720+ 




MC35081U 

BJF 

VŠ.VR 

u44 

sl) r 

sU c 


A 

315 

1 

0,1 

0,2 

1T 

80-25 

13,4 

31-20 

35 

4,9<6 

CDIPB 

M 

D8-6 



K,OS 










5pF 

8- 6+ 

25-20* 


30+ 

720+ 




MC35081AU BJF 

VŠ.VR 

u44 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

0,5 

0,1 

0,2 

1T 

80-50 

13,4 

31-20 

35 

4,9<6 

CDIP8 

M 

D8-6 



K,OS 










5pF 

8-6+ 

25—20-1 


30+ 

720+ 




MC35084L 

BJF 

VŠ, VR 

u44 

sli c 

sU c 


A 

sl5 

12 

0,1 

0,2 

1T 

80-25 

13,4 

31-20 

35 

<11 

CDIP14 

M 

D14-42 



K,OS 










5pF 

8-6+ 

25-20- 


30+ 

720+ 




MC35084AL 

BJF 

VŠ.VR 

u44 

sl) c 

sU c 


A 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

80-50 

13,4 

31-20 

35 

<11 

CDIP14 

M 

D14-42 



K,OS 










5pF 

8 > 6+ 

25-20- 


30+ 

720+ 




MC35085L 

BJF 

VŠ,VR 

u44 

sll c 

sl) c 


A 

sl5 

12 

0,1 

0,2 

1T 

80- 25' 

13,4 

31-20 

35 

<11 

CDIP14 

M 

D14-42 



D,OS 










5pF 

16-12+ 

5040- 


30+ 

720+ 




MC35085AL 

BJF 

VŠ,VR 

u44 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

6 

0,1 

0,2 

1T 

80-50 

13,4 

31-20 

35 

<11 

CDIP14 

M 

014-42 



D,OS 










5pF 

16-12+ 

50-40 


30+ 

720+ 




MC35171U 

B 

LP, OS 

s22 

sli c 

sll c 


A 

Sl5 

4,5 

20 

100 

300 

500-50 

13,6 

5-3 ' 

100 

<0,25 

CDIP8 

M 

08-6 













0,8pF 

1,8-1, 4+ 

1,6+ 


32+ 













s5 

5 

20 

100 



3,5 



<0,25 




MC35172U 

B 

LP, OS 

s22 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

4,5 

20 

100 

300 

50050 

13,6 

5-3 

100 

<0,25 

CDIP8 

M 

D8-22 













0,8pF 

1,8-1, 4+ 

1 ,6+ 


32+ 













s5 

5 

20 

100 



3,5 



<0,25 




MC35174L 

B 

LP, OS 

s22 

sl) c 

slL 


A 

sl5 

4,5 

20 

100 

300 

500-50 

13,6 

5-3 

100 

<0,25 

CDIP14 

M 

D14-42 













0,8pF 

1,01,4+ 

1,6 


32+ 













s5 

5 

20 

100 



3,5 



<0,25 




MC35181U 

BJF 

U,OS 

u36 

SU C 

sUq 


A 

sl5 

2 

0,05 

0,1 

1T 

60-25 

13,5 

8-3 

200 

<0,25 

CDIPB 

M 

D8-6 













3pF 

4 -3+ 

10-7+ 


38+ 

1100+ 




MC35182U 

BJF 

li, OS 

u36 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

3 

0,05 

0,1 

1T 

60-25 

13,5 

8 -3 

200 

<0,5 

CDIP8 

M 

08-22 













3pF 

4- 3+ 

10-7+ 


38+ 

1100+ 




MC35184L 

BJF 

U,OS 

u36 

sU c 

sU c 


A 

sl5 

10 

0,05 

0,1 

1T 

60-25 

13,5 

8- 3 

200 

<1 

CDIP1Í 

M 

014-42 













3pF 

4-3+ 

10-7+ 


38+ 

1100+ 




MX3554AM 

BJF 

VŠ.VR 

40 


sU,, 

3500 

C 

sl5 

2 

0,01 

0,05 

100G 

106— lOOdB 10 


20 

17<45 

T03 

MX 

T3-1 




s5-18 

In< 

150W 







-2bE- 

190-70+ 

i lk+ 


<50+ 

60+ 
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TYP 

D 

1 

y s 

max 

[V] 

U ID 

*10+ 

max 

[V] 

u i 

T i+ 

max 

CV] 

p 

tot 

max 

[mW] 


U S 

Cv] 

U I0 

max 

CmV] 

— 

X I0 

max 

[nA] 

I IB 

max 

[nA] 

R I 

[MQ] 

CÍF] 

A U 

A uo° 

BW+ 
f MHz] 

U 0M/M 

CV] 

SR+ 

C V//js] 

I 0 CmA] 

C c [pF] 

B1+ 

[MHz] 

R 0 LB] 

to^s] 

X S 

[mA] 

cSš] 

1 

V 

z 

MX3554BM 

BOF 

VŠ,VR 

Pi 


sU c 

3500 

C 

sl5 

m 

0,01 

0,05 

100G 


dB 10 


20 

17<45 

T03 

MX 

T3-1 




S5-18 

I n < 150mA 







2pF 




<50+ 

60+ 




MX3554SM 

B3F 

VŠ, VR 

40 


stV 

3500 

A 

sl5 


0,01 

0,05 

100G 




20 

17*45 

T03 

MX 

T3-1 




s5-18 

I 0 < 

L50W 







2pF 

1 



<50+ 





NE530H 

B 

VR,OS 

sl8 

s30 

al5 

Č80 

D 

sl5 

é 

40 

150 

6>- 1 

1 

12 

10-50 

100 

2 <3 

T099 

P 

T8-6 

NE530N 






lléO 

D 






3+ 



30+ 


DIP8 

P 

D8-6 

NE530FE 






780 

D 









0,0ó° 


CDIP8 

P 

08-6 

NE331H 

B 

VR,OS 

s22 

sl5 

s!5 

830 

0 

sl5 

é 

200 

1500 

20 


rm 

5-45 

75 


T099 

P 

T8-1D 

NE531N 


13 




lléO 

D 






0,5+ 

►íiCTir 


20+ 

iMtlin 

DIP8 

P 

D8-1D 

NE331FE 






780 

0 









0,3° 


CDIP8 

P 

08-10 

NE532D 

B 

LP, OS 

slé 

s32 

-0,3 

780 

D 

+5 

7 

50 

250 


1+ 


40>20 

40+ 

0,5*1 

S08 

P 

S8-22 

NE532H 



u32 


+32 

Ó80 

D 

+15 





HIIIBCT 

2é 




T099 

P 

T8-22 

NE532N 






11Ó0 

D 











DIP8 

P 

08-22 

NE532FE 






780 

0 











CDIP8 

P 

08-22 

NE5323 

B 

LP, OS 

slé 

s32 

-0,3 

500 

D 

+15 

5 

20 

100 



2é 

40>20 

55+ 

*1,2 

CDIP8 

SP 

08-22 






+32 








1,1>0,7+ 

EM 







NE535H 

B 

VR,OS 

sl8 

IHíl 

sl5 

800 

0 

sl5 

é 

40 

150 

6> 1 


12 

25 

50 „ 

*2,8 

T099 

P 

T8-6 

NE535N 






500 

D 






1+ 

15>10-t 


0,25° 

3p 

DIP8 

P 

D8-6 

, NE535FE 






1000 

D 










CDIP8 

P 

08-6 

NE538D 

B 

VR,OS 

sl8 


sl5 

790 

D 

sl5 

é 

40 

150 

6> 1 


12 

10-50 

30+ n 

2*3 

SOS 

P 

S8-6 

NE538H 






830 

D 






6+ 

é0+ 


0,25° 

íwiiig 

T099 

P 

T8-6 

NE535N 






lléO 

D 











DIP8 

P 

08-6 

NE535FE 






780 

0 











C0IP8 

P 

D8-6 • 

NE4558D 

B 

U 

slB 

B5I 

sl5 

780 

D 

sl5 

č 

200 

500 

^0,3 


12 

5-Ó0 

25+ 


S08 

P 

S8-22 

NE4558N 






•IHi] 

D 








3 >2+ 

0,1° 


DIP8 

P 

08-22 

NE4558FE 







D 











CDIP8 

P 

08-22 













úroveň 








NE5230D 

B 

NN 

ul8 

18 

18 

500 

D 

s0,9 

3 

50 

150 

L: 

msm 

infl 

4 > 1 

22+ 

2in» 

S08 

P 

S8-14 

NE5230N 



s9 

s9 

s9 


D 








**0 , 6+ 


Stvíj 

DIP8 

P 

08-14 

NE5230FE 



1,8-15 




D 

s7,5 




H: 

iHiHitil 

7,3 

8>4 


zMfA 

CDIP8 

P 

D8-14 




.sO ,9-7 

,5 










umiag 

>0,25+ 


<1,6 




NE5514D 

B 

P,OS 

slé 

32 

32 

1250 

D 

sl5 

5 

20 

20 



13 

inl?SI 

30+ 


S016L 

P 

S16-44 

NE5514F 






1190 

D 






3+ 





CDIP14 

P 

014-42 

NE5514N 






1420 

D 











DIP14 

P 

014-42 

NE5517D 

B 

TR,OS_ 

slB 

s5 


570 

D 

sl5 

5 

Ó00 


>10k 

S=é,7-13mS 12 



2,6 

CDIP16 

P 

016-26 

NE5517N 



u3é 









2+ 





DIP16 

P 

016-26 

NE5517AN 

B 

TR,OS 

s22 

s5 


570 

D 

sl5 

2 

éOO 

5 ť 

>10k 

S=7,7-12mS 12 



2,6 

DIP16 

P 

016-26 




u44 










2+ 

50+ 







NE5530H 

B 

VR 

sl8 

s30 

sl5 

800 

D 

sl5 

é 

40 

150 

6>1 


12 

25 

100 

2*3 

T0100 

P 

T10-22 

NE5530N 






500 

D 







25>12h 


0,0é° 

900+ 

DIP8 

P 

08-22 

NE5532D 

B 

NŠ 

s22 

s0,5 

sU 

1200 

D 

sl5 

4 

150 

800 

>0,03 

100> 25 

13 


0,3 

8*1 ó 

S016L 

P 

S16-26 

NE5532N 







D 






10+ 

9+ 


5+ 


DIP8 

P 

08-22 

NE5532AN 

B 

NŠ 

s22 

s0,5 

sU c 

1200 

D 

sl5 

4 

150 

800 

>0,03 

100> 25 

13 


0,3 

8<lé 

DIP8 

P 

D8-22 














10+ 

9+ 


<é+ 





NE5532FE 

B 

NŠ 

s22 

sO,5 

sU c 

1000 

D 

sl5 

4 

150 

800 

>0,03 

100> 25 

13 

IT!b?SI 

0,3 

8*lé 

CDIP8 

P 

08-22 














10+ 

9+ 


5 + 





NE5532AFE 

B 

NŠ 

s22 

s0,5 

sl) c 

1000 

D 

sl5 

4 

150 

800 

>0,03 

100> 25 

13 

ínmil 

0,3 

8<lé 

CDIP8 

P 

08-22 

_ 













10+ 

9+ 


<ó+ 





NE5532P 

B 

NŠ 

s22 

10+ 

sU c 

1000 

D 

sl5 

4 

150 

800 

>0,03 

100 >25 

13 

38 

0,3 

8*16 

DIP8 

TI 

08-22 















9+ 


5+ 





NE5532AP 

B 

NŠ 

s22 

10+ 

sU c 

1000 

D 

sl5 

4 

150 

800 

>0,03 

100 >25 

13 

38 

0,3 

8*lé 

DIP8 

TI 

D8-22 















9+ 


5< ó+ 





NE5532JG 

B 

NŠ 

s22 

10+ 

sU c 

825 

D 

sl5 

4 

150 

800 

=►0,03 

100 >25 

13 

38 

0,3 

8*16 

CDIP8 

TI 

08-22 






J 









9+ 


5+ 





NE5532AJG B 

NŠ 

s22 

10+ 

sU c 

825 

D 

sl5 

4 

150 

800 

>0,03 

100 >25 

13 

38 

0,3 

8<16 

C0IP8 

TI 

08-22 







* 








9+ 


5< é+ 





NE5533D 

B 

NŠ 

s22 

s0,5 

sU c 

1350 

D 

sl5 

4 

300 

1500 

>0,03 

100> 25 

13 

38 

0, 3 0 

4*8 

S016L 

P 

S16-27 

NE5533F 






1000 

D 






10+ 

13+ 

o e 

0,02 


C0IP14 

P 

D14-26 

NE5533N 






1500 

D 







6+ 

mm 

7+ 


DIP14 

2 

014-26 

NE5533AD 

B 

NŠ 

s22 

sO,5 

sU c 

1350 

0 

sl5 

4 

300 

1500 

>0,03 

100 >25 

13 

3 p 

O, 3 0 

4 < 8 

S016L 

19 

S16-27 

NE5533AF 





J 

1000 

D 






10+ 

13+ 

o e 

0,02 


CDIP14 

P 

D14-26 

NE5533AN 






1500 

D 







é+ 

mm 

<7+ 


DIP14 

p 

014-26 

NE5534D 

B 

NŠ 

s22 

sO,5 

sU c 

750 

D 

sl5 

4 

300 

1500 

>0,03 

100 >25 

13 

3 ? 

0,3 

4< 8 

S08 

p 

S8-8A 

NE5534N 





u 

1150 

D 






10+ 

13+ 

o e 

7+ 


DIP8 

p 

D8-8A ' 















6+ 

mm 

0,05° 





NE5534AD 

B 

NŠ 

s22 

s0,5 

sU c 

750 

D 

sl5 

2 

300 

1500 

>0,03 

100 >25 

13 

3 P 

0,3 

4 < 8 

S08 

p 

S8-8A 

NE5534AN 





O 

1150 

D 






10+ 

13+ 

o e 

<=7+ 


DIP8 

p 

D8-8A 















6+ 

mm 

0,05° 





NE5534FE 

B 

NŠ 

s22 

s0,5 

sl) c 

800 

D 

sl5 

2 

300 

150 

>0,03 

100 >25 

13 

3 č 

0,3 

4*8 

CDIP8 

p 

D8-8A 














10+ 

13+ 

o e 

7+ 



















ó+ 

22 C 

0,05° 





NE5534AFE B 

NŠ 

s22 

s0,5 

sU c 

800 

D 

sl5 

2 

300 

1500 

>0,03 

100 »25 

13 

3 P 

0,3 

4* 8 

CDIP8 

p 

D8-8A 






o 








10+ 

13+ 

0 K 

<?+ 



















6+ 

mm 

0,05° 





NE5535F 

B 

VR,OS 

sl8 


sl5 

1250 

D 

sl5 

4 

20 

80 

10 >3 

500 >50 

12 

25 

100 

*2,8 

CDIP14 

p 

D14-22 

NE5535H 






800 

D 






1+ 

15ol0+ 


0,25° 

3/u+ 

T0100 

p 

T10-22 

NE5535N 






500 

D 











DIP8 

p 

08-22 
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NE5539D B VS 
NE5539F 
1 NE5539N 


OPOIJ B VR,OS 

0P01CJ B VR,OS 

OPOICP 

OPOICZ 

OPOIGJ B VR.OS 

OPOIHP B VR,OS 

OP023 B U,OS 

0P02Z 

0P02A3 B U,OS 

0P02AZ 

OP02CJ B U,OS 

OP02CP 

0P02CZ 

0P02DP B U,OS 

QP04K B P,13 

QP04AK B P,13 

0P04AY 

OP04BK B P,13 

0P04CK B P,13 

0P04CY 

0P04EY B P,13 

' QP05H B P,OS 


0P05AH B 

0P05AJ 
0P05AJ8 
0P05AZ 

OP05CH B 

0P05CJ 

0P05CJ8 

OP05CN8 

0P05CP 

OP05CZ 

0P05EH B 

0P05EJ 

OP05EJ8 

OP05EN8 

OP05EP 

0P05EZ 

0P06A3 B 

0P06B3 B 

OP06F3 B 

OP06G3 B 

0P06GZ B 

OP07D B 

OP07D/8833 

0P07H 

0P073 

0P0738 

0P07L I 

0P07L/883B 

0P07r ) 

0P07T/883B 

0P07Z j 

0P07AD ‘ B 

0P07AD/883B 

0P07AH 

0P07A3 

0P07A38 

0P07AL 


u s 

max 

[v] 

U ID 

X ID+ 

max 

Cv] 

sl8 

sl2 

s30 

s22 

s30 

s20 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

a22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 

s22 

s30 



U S U IO I IO I IB R I 


max max max C T 
[V] [mV] [nA] [nA] líkl 


550 D s8 5 20^ 0,1 47-57dB 

0 



sl5 0,7 2 
sl5 5 20 

sl5 5 20 

sl5 0,7 2 
sl5 2 5 

sl5 0,5 2 
sl5 2 5 

sl5 5 25 

sl5 2 5 

sl5 0,75 5 
sl5 5 25 

sl5 2 5 

sl5 0,75 5 

sl5 0,5 2,8 
s3 

sl5 0,15 2 
s3 ‘ 

sl5 1,3 6 
s3 

sl5 0,5 3,8 
s3 


sl5 0,2 2 
s3 

sl5 0,5 2 
s3 

sl5 0,5 5 
s3 

sl5 1,3 13 

s3 

sl5 1,3 13 
s3 

sl5 75jj 2,8 
s3 


925 A 
925 A 
658 A 
658 A 
A 


100 > 50 12,5 

>0,15+ 18*12-* 1,5+ 

100 100 >B0 12,5 

>0,15+ 18=42-* 1,5+ 

100 100 > 80 12,5 

>0,15+ 18>12-* 1,5+ 

30 100 >50 12,5 

>0,15+ 18*12-* 1,5+ 

50 >2 200 >50 12 

8> 4+ >0,25-t 

10 >3,4 250>100 12 

8 >4+ >0,25-* 

50 >2 200 >50 12 

8> 4+ >0,25-1 


100 >1 
75 >1 


150 >25 
B>4+ 


>1,3 200 >50 
8 >4+ 

>2 250>100 

8 >4+ 

200 >25 
8 >4+ 

>1,3 200 >50 
8> 4+ 

2 250=400 

8 >4+ 

>20 500>200 

0 , 6>0 , 4 + 
500-100 

>30 500*300 

0,6>0,4+ 
500150 


•8 400=420 12 

0,6>0,4+ >0,1+ 
500150 


4 >15 500200 12,5 

0,6>0,4+ 0,1+ 
400100 


70 >0,8 3k=4k 12,5 

600>100 

70 >0,8 3k=4k 12,5 

. 600>100 

80 >0,7 3k=4k 12,5 

600>100 

110 >0,5 3k>500 12 

600 >60 

110 >0,5 3k>500 12 

600 >60 

3 >20 500>200 12,5 

0 , 6 > 0 , 4 + > 0 , 1 + 0 , 8 + 

400>150 


sl5 25|j 2 
s3 


*30 500>300 12,5 

O, 6*0, 4+ >0,1+ 0,8+ 

400>150 


T0100 P T1G-22 
DIP8 P 08-22 

S014 P S14-4 
CDIP14 P D14-4 
DIP14 P D14-4 


T099 AD T8-6A 
DIP8 AD D8-6 
CDIP8 AD D8-6 


DIP8 AD D8-6 

T099 AD T8-6A 
CDIP8 AD D8-6 

T099 AD T8-6A 
CDIP8 AD D8-6 

T099 AD T8-6A 
DIP8 AD D8-6 
CDIP8 AD D8-6 


T0100 AD T10-27 


T0100 AD T10-27 
CDIP14 AD D14-27 

T0100 AD T10-27 


T0100 AD T10-27 
CDIP14 AD D14-27 

CDIP14 AD D14-27 


T099 LT T8-2A 
T099 AD T8-2A 
CDIP8 LT D8-3 

T099 LT T8-2A 
T099 AD T8-2A 
CDIP8 LT D8-3 
CDIP8 AD D8-3 

T099 LT T8-2A 
T099 AD T8-2A 
CDIP8 LT D8-3 
DIP8 LT D8-3 
nTPR AD D8-3 
AD D8-3 

LT T8-2A 
AD T8-2A 
uuiru LT D8-3 
DIP8 LT D8-3 
DIP8 AD D8-3 
DIP8 LT D8-3 

T099 AD T8-4A 

T099 AD T8-4A 

T099 AD T8-4A 

T099 AD T8-4A 

CDIP8 AD D8-8 

CDIP8 R D8-3 
CDIP8 R D8-3 
T099 LT T8-2A 
T099 AD T8-2A 
CDIPB LT D8-3 
LCC20 R L20-2 
1CC20 R L20-2 
T099 R T8-2 
T099 R T8-2 
CDIP8 AD D8-3 

CDIPB R D8-3 
CDIP8 R D8-3 
TnQO LT T8-2A 
AO T8-2A 
LT D8-3 
R L20-2 


45 






















TYP 

D 

0P07AL/883B 

1 B 

0P07AT 1 
0P07AT/883B 
0P07AZ | 

QP07CD 

0P07CD 

0P07CH 

0P07C0 

0P07CJ8 

0P07CM 

0P07CN 

0P07CN8 

0P07CP 

0P07CS 

0P07CS8 

0P07CT 

0P07CZ 

0P07C0G 

B 

0P07DD 

0P07D0 

0P07DJ 

0P07DM 

0P07DN 

0PO7DP 

0P07DT 

B 

0P07ED 

OP07EH 

0P07E3 

0P07E38 

0P07EM 

0P07EN 

OP07EN8 

0P07EP 

0P07ET 

0P07EZ 

B 

0P07RC/883 

| B 

0P08AZ 

0P08EP 

B 

0P08GZ 

B 

0P09AY 

0P09EY 

B 

0P09FP 

B 

0P10Y 

OPIOAY 

B 

OPIOCY 

B 

0P10EY 

B 

0P11AY 

B 

0P11BY 

B 

0P11CY/833 

, B 

0P11EP 

0P11EY 

B 

0P11FP 

0P11FY 

B 

0P11GP 

0P11GS 

B 

0P11ARC/883 

l B 

0P12AZ 

B 

0P12B3 IB 
0P12BZ/883 

' 0P12E0 
0P12EZ 

B 

0P12F3 

0P12FZ 

B 

0P12GJ 

B 



P,OS s22 
L8 


P,OS s22 
lb 


P,OS s22 
lb 


P,OS s22 
lb 


s30 s22 925 


s30 s22 500 
833 


s30 s22 500 
833 


- 658 
s30 s22 833 


10+ sl5 
10+ sl5 


OU S 
10+ sl5 

10+ sl5 
10+ 315 
10+ sl5 
10+ sl5 


U I0 

J I0 

X IB 

R I 

[MC] 

max 

max 

max 

C T 

[mV] 

CnA] 

CnA] 

CÍF] 

25 ť 

2 

2 

*30 



sl5 0,15 6 
s3 


0 , 6 * 0 , 4 + 

400150 


>8 400*120 

0,6>0,4+ 
400*100 


sl5 0,15 6 12 >7 400*120 

0,6>0,4+ 

s3 400 


sl5 75 /j 3,8 4 *15 500200 I 

0 , 6>0 , 4 + 

s3 400150 i 


sl5 75 ť 3,8 
s3 

s20 0,15 0,2 
sl5 1 0,5 

sl5 0,5 20 
sl5 2,5 50 

sl5 0,5 2,8 
s3 

sl5 0,5 6 
s3 

sl5 0,5 3,8 
s3 

sl5 0,5 20 
sl5 2,5 50 
sl5 5 200 

sl5 0,5 20 
sl5 2,5 50 
sl5 5 200 

sl5 0,5 20 
s20. 0,15 0,2 
s20 0,3 0,2 
s20 0,15 0,2 
sl5 0,3 0,2 
sl5 1 0,5 


2 >26 

5 >10 

300 >0,17 

500 >0,1 

4 >20 

8pF 

7 *8 

8pF 

4 >15 
8pF 

300 >0,17 

500 >0,1 

500 >0,1 

300 >0,17 

500 >0,1 

500 =-0,1 

300 >0,17 
2 >26 
2 >26 
2 >26 
2 >26 

5 >10 


500>200 
0 , 6 - 0 , 4 + 
400>i50 

300 > 80 

0 , 8 + 

250 >40 

0 , 8 + 

650>100 
16> 11+ 

650>100 
16 >11+ 

500>200 

0 , 6 + 

500>150 

400>120 

0 , 6 + 

400*100 

500*200 

0 , 6 + 

500*150 

650*100 

16*11+ 

650*100 
16> 11+ 

500* 50 
16*11+ 

650*100 

16*11+ 

650*100 

16*11+ 

500* 50 
16*11+ 

650-100 

16*11+ 

300*80 

0 , 8 + 

300* 80 

0 , 8 + 

300* 80 

0 , 8 + 

300* 80 

0 , 8 + 

250*40 

0 , 8 + 


LCC20 R L20-2 

T099 R T8-2 
T099 R T8-2 
CDIP8 AD 08-3 

SOB TI S8-3 
CDIP8 R 08-3 
T099 LT T8-2A 
T099 AD 08-3 
CDIP8 LT D8-3 
S08 R S8-3 
DIP8 R 08-3 
DIP8 LT 08-3 
DIPB ' AD D8-3 
S08 AD S8-3 
SOB LT S8-3 
T099 R T8-2 - 
CDIP8 AO D8-3 
CDIP8 TI 08-3 

SOB TI S8-3 
CDIP8 R D8-3 
T099 AD T8-2A 
SOS R S8-3 
DIP8 R 08-3 
DIP8 AD 00-3 
T099 R T8-2 

C0IP8 R 08-3 
T099 LT T8-2A 
T099 AD T8-2A 
C0IP8 LT 08-3 
S08 R S8-3 
DIP8 R 08-3 
DIP8 LT 08-3 
DIP8 AD 08-3 
T099 R T8-2 
C0IP8 AD 08-3 


CDIP8 AO D8-3 
DIPB AD 08-3 

CDIP8 AD 08-3 


CDIP14 AD 014-45 
C0IP14 AO 014-45 

0IP14 AD D14-45 


CDIP14 AD 014-46 
CDIP14 AO 014-46 

C0IP14 AD D14-46 

CDIP14 AD 014-46 

CDIP14 AO 014-42 

CDIP14 AD 014-42 

CDIP14 AO 014-42 

DIP14 AO 014-42 
CDIP14 AO D14-42 

DIP14 AD 014-42 
CDIP14 AD 014-42 

DIP14 AD 014-42 
S016 AD S16-41 

LCC20 AD L20-42 

CDIP8 AO 08-2 

T099 AD T8-3C 
CDIP8 AD 08-2 

T099 AO T8-3C 
C0IP8 AO D8-2 

T099 AD T8-3C 
C0IP8 AD D8-2 
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0P143 B 
0P14Z 

0P14A3 B 
0P14AZ 

0P14C3 B 
0P14CP 
0P14CS 
0P14CZ 

0P14D3 B 
0P14DP 

0P14E3 B 

0P14EP 

0P14EZ 

0P15AH B3F 

0P15A3 

0P15AZ 

0P15BH B3F 

0P15B3/B33 

0P15BZ/833 

0P15CH I B3F 


0P15EH B3F 

0P15E3 

0P15EZ 

0P15FH B3F 
0P15F3 
0P15FP 
0P15FZ 

0P15GH B3F 

0P15G3 

0P15GNB 

0P15GP 

0P15GS 

0P15GZ 

0P16AH B3F 
0P16A3 

0P16BH B3F 
0P16B3/883 
0P16BZ/883 

0P16CH Ib 


0P16FH B 
0P16F3 
0P16FP 
0P16FZ 

0P16GH B 

0P16G3 

0P16GN8 

0P16GP 

0P16GS 

0P16GZ 

0P17A3 B 
0P17AZ 

0P17B3 8 

0P17BZ 

0P17C3/883 

0P17CZ/883 

0P17E3 Ib 
0P17EZ 


U I 

*1+ 

max 

[v] 

P tot 

max 

[mW] 

sU s 


sU S 


sU S 


sU S 


SU S 


s20 

500 

s20 

500 

sl6 

500 

s20 

500 

s20 

500 

sl6 

500 

s20 

500 

s20 

500 

sl6 

500 

sl6 

500 

s20 

500 

sl6 

500 

i 

| s20 


s20 


sl6 


s20 


s20 


sl8 


sU s 


sUg 


sU s 


3U S 



u s rio rio riB R i 


max max max C T 
[V] [mV] [nA] [nA] [£f] 


sl3 2 5 75 *1,35 200*50 

8 *4+ 

sl5 0,75 5 50 *2 250*100 

8*4+ 

sl5 2 5 75 *1,35 200*50 

8*4+ 


sl5 5 25 100 >1 150 >25 

8 >4+ 

sl5 0,75 5 50 > 2 250*100 

8*4+ 

sl5 0,5 0,01 0,05 1T 240>100 

3pF 6*4+ 

sl5 1 0,02 0,1 1T 220*75 

3pF 5, 



+5 0,25 1,5 25 

+15 


+5 0,5 2,5 30 

+15 


+5 0,25 1,5 25 

+15 I 1 
C 

C +5 0,5 2,5 30 

D +15 
C 



sl5 3 0,05 0,2 1T 

3pF 

sl5 0,5 0,01 0,05 1T 
3pF 


sl5 1 0,02 0,1 1T i 

3pF 5, 


sl5 3 0,05 0,2 1T 200>50 

3pF 5,4>3+ 


sl5 0,5 0,01 0,05 1T 240*100 

3pF 8 >6+ 

sl5 1 0,02 0,1 1T 220 *75 

3pF 7, 6*5, 5+ 

sl5 3 0,05 0,2 1T 200 >50 

3pF 7,2+ 

sl5 0,5 0,01 0,05 1T 240>100 

3pF 8 >6+ 

sl5 1 0,02 0,1 1T 220 =>75 

3pF 7,6 > 5,5+ 


sl5 3 0,05 0,2 1T 200*50 

3pF 7, >5+ 


sl5 0,5 0,01 0,05 1T 240=400 

3pF 30 >■20+ 

sl5 1 0,02 0,1 1T 220 >75 

3pF 28>15+ 

sl5 3 0,05 0,2 1T 200>50 

3pF 26>11+ 

sl5 0,5 0,01 0,05 1T 240=400 

3pF 30>20+ 

sl5 1 0,02 0,1 1T 220 >75 

3pF 28=45+ 

sl5 3 0,05 0,2 1T 200*50 

3pF 26>11+ 


500>300 
2k >lk 


500400 
2k* 800 


500*300 

2k»lk 


500*200 
2k> 800 


AD T8-22 
AD D8-22 

AD T8-22 
AD D8-22 

AD T8-22 
AD 08-22 
AD S8-22 
AD D8-22 

AD T8-22 
AD 08-22 

AD T8-22 
AD D8-22 
AD D8-22 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
AD D8-6 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
D8-6 


LT T8-6A 
AD T8-6A 
AD D8-6 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
AD D8-6 
AD D8-6 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
LT D8-6 
AD D8-6 
AD S8-6 
AD D8-6 

LT T8-6A 
AD T8-6A 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
AD D8-6 

LT T8-6A 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
AD D8-6 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
AD D8-6 
AD D8-6 

LT T8-6A 
AD T8-6A 
LT D8-6 
AD D8-6 
AD S8-6 
AD D8-6 

AD T8-6A 
AD D8-6 

AD T8-6A 
AD D8-6 

AD T8-6A 
AD D8-6 

AD T8-6A 
AD D8-6 


T099 AD T8-6A 
DIP8 AD D8-6 
S08 AD S8-6 
CDIP8 AD D8-6 

T099 AD T8-6A 
CDIP8 AD 08-6 

CDIP8 AD D8-6 


T099 AD T8-6A 
DIP8 AD D8-6 
CDIP8 AD D8-6 

T099 AD T8-6A 
DIP8 AD 08-6 
C0IP8 AD 08-6 































TYP 

D 

. ■ 

U S • 

U ID 

U I 

P tot 

*a 

u s 

U I0 

I I0 

I IB 

R I 

A U 

U 0M/M 

I Q [mA] 

R 0 [fi] 

X S 

I 

V 

Z 





*10+ 

X I+ 







[MQ] 

A uo° 

[v] 

c c r P F] 

lP r [ ť s] 

[mA] 

1 






max 

max 

max 

max 



max 

max 

max 

CÍF] 

BW+ 

SR+ 

B1+ 

Uk. 

t„ 







[V] 

[V] 

[V] 



[V] 

[mV] 

LnA] 

[nA] 

[MHz] 

! V/ys] 

[MHz] 


Cfé] 

B 



0P20H0 

B 

MP,OS 

sia 

s30 

sll c 



+5 

1 

4 

40 


500 

0,8/4 




T099 

n 

T8-6A 

0P20HP 



s2,5-15 

«D 



+15 





lk=* 500 

14 



<95/j 

DIP8 

m 

D8-6 

0P20HS 














0,05+ 



S08 


S8-6 

0P20HZ 


















C0IP8 

AD 

D8-6 

0P21AJ 

B 

LP, OS 

s!8 

s30 

sU c 



sl5 

0,1 

4 

100 


2k=*lk 

-13,7 



1b 

T099 

AO 

T8-6A 

0P21AZ 



s2,5-15 









>•0,6+ 

+14 




COIP8 

AD 

D8-6 















0,25+ 







0P21EZ 

B 

LP, OS 

s!8 

s3Q 

sU c 


C 

sl5 

0,1 

4 

100 


2k >-lk 

-13,7 



* c 0,3 

CDIP8 

AD 

D8-6 




s2,5-15 1 

J 








>0 , 6+ 

+14 





















0,25+ 







0P21F3 

B 

LP, OS 

s!8 

s30 

sU c 


C 

sl5 

0,2 

5 

120 


1500>500 

-13,7 




T099 

AD 

T8-6A 

0P21FP 



s2,5-15 

D 


c 






>0,6 + 

+13,9 




DIP8 

AD 

D8-6 

0P21FZ 







c 






0,25+ 




CDIP8 

AD 

D8-6 

0P21GJ 

B 

LP, OS 

s!8 

s30 

sl) c 


F 

sl5 

0,5 

6 

150 


1000>500 

-13,6 




T099 

AD 

T8-6A 

0P21GP 



s2,5-15 

J 


tm 






>0,6+ 

+13,8 




DIP8 

AD 

D8-6 








■ 







0,25+ 







0P21HS 

B 

LP, OS 

518 

s30 

sll c 


9 

sl5 

0,5 

6 

150 


1000>500 

-13,6 



c 0,42 

S08 

AD 

S8-6 








i 






>0,6+ 

+13,8 

0,25+ 







0P22AJ/883 

PR,LB 

sl8 

s30 

sll c 


m 











T099 

AD 

T8-16A 

0P22AZ 

B 


1 

I SET 

= J 1 uA 

A 

sl5 

0,3 

1 

5 


1800>1000 14 



<17^1 

CDIP8 

AD 

D8-7 




sl,5-15 

10 ť A 


sl5 



30 


1800>100C 

0,08+ 



-=170^ 




0P22EZ 

B 

PR 

slB 

s30 

sU 5 


C 











CDIP8 

AD 

D8-7 




sl,5-15 

i SET 

= 1 

uA 


sl5 

0,3 

1 

5 


1800=*1000 14 



5L7JJ 









= 10 yA 


sl5 



30 


1800=*1000 0,08+ 



^170jj 




0P22FZ 

B 

PR 

s!8 

s30 

SU S 


C 











CDIP8 

AD 

D8-7 




sl^-^SET 

= 1 

ť A 


sl5 

0,5 

2 

7,5 


900= > 500 

14 



^19y 









BE 

ť A 


sl5 



30 


900>500 

0,08+ 



<=190 ť 




0P22HP 

B 

PR 

sl8 

s30 

sU c 


F 










■ 

DIP8 

AD 

D8-7 

0P22HS 

0P22HZ 



sl,5-13 

I SET 

= 5 1 
= 10 

yA 

ť A 

F , 
F 

sl5 

sl5 

1 

3 

10 

50 


500=*250 

500>300 

13,5 

0,08+ 



<21y 

■*=210^1 

S08 

CDIP8 

AD 

AD 

S8-7 

D8-7 

0P27AD 

B 

NŠ,VR 

s22 

s0,7 

s22 

833 

A 

sl5 

25p 

35 

40 

*1,3 

1800>1000 12 


3,8+ 


CDIP8 

R 

D8-3 

0P27A0/883 LB 

P,OS 


25+ 


833 

A 





8>5+ 

2 , 8>1 , 

7+ 

70 


CDIP8 

R 

D8-3 

DP27AH 






500 

A 

s4 





700 >250 





T099 

LT 

T8-2A 

0P27AJ 







A 











T099 

AD 

T8-2A 

0P27AJ8 






500 

A 











CDIP8 

LT 

D8-3 

0P27AL/883 

LB 




925 

A 











LCC20 

R 

L20-2 

0P27AL 






825 

A 











T099 

TI 

T8-2 

0P27AP 






1000 

A 











DIP8 

TI 

D8-3 

0P27AT 






658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P27AT/883 





658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P27AZ 







A 











CDIP8 

AD 

D8-3 

0P27BD 

B 

NŠ,VR 

s22 

s0,7 

s22 

833 

A 

sl5 

60 ť 

50 

55 

*1,2 

1800>1000 12 


70 


CDIP8 

R 

D8-3 

0P27BD/833 LB 

P,OS 


25+ 


833 

A 





8 >5+ 

2 , 8>1 , 

7+ 

3,8+ 


CDIP8 

R 

D8-3 

0P27BJ 







A 

s4 





700>250 





T099 

AD 

T8-2A 

0P27BL/883 LB 





925 

A 











LCC20 

R 

L20-2 

0P27BR/883 LB 






A 











LCC20 

AD 

L20-2 

0P27BT 






658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P27BT/883 LB 





658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P27BZ 







A 











CDIP8 

AD 

D8-3 

0P27CD 

B 

NŠ,VR 

s22 

s0,7 

s22 

833 

A 

sl5 

0,1 

75 

80 

=*0,8 

1500 >700 

11,5 


70 


CDIP8 

R 

D8-3 

DP27CD/B83 LB 

P,OS 


25+ 


833 

A 






8 >5+ 

2,8>-l,7+ 

4,5+ 


C0IP8 

R 

D8-3 

0P27CH 






500 

A 

s4 





500200 





T099 

LT 

T8-2A 

0P27CJ 







A 











T099 

AO 

T8-2A 

0P27CJ8 







A 











CDIP8 

LT 

D8-3 

0P27CL 






825 

A 











T099 

TI 

T8-2 

0P27CP 






wm 

A 



' 








DIP8 

TI 

D8-3 

0P27CT 






658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P27CT/883 LB 





658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P27CZ 







A 











CDIP8 

AD 

DB-3 

0P27CZ 






ELU 

A 











CDIP8 

M 

D8-3 

0P27ED 

B 

NŠ,VR 

s22 

s0,7 

s22 

833 

C 

sl5 

25 ť 

35 

40 

*1,5 

1800>1000 12 


70 


CDIP8 

R 

D8-3 

0P27EH 


P,OS 


25+ 



C 





8 >5+ 

2,8*1 , 

7+ 

3,8+ 


T099 

LT 

T8-2A 

0P27E3 







C 

s4 





700 =*250 





T099 

AD 

T8-2A 

0P27E38 







C 











CDIP8 

LT 

D8-3 • 

0P27EL 






■sail 

C 











T099 

TI 

T8-2 

0P27EM 






300 

0 











S08 

R 

S8-3 

0P27EN 






468 

D 











DIP8 

AD 

D8-3 

0P27EN8 






pa 

C 











UIP8 

LT 

D8-3 

0P27EP 






mm 

C 











DIP8 

TI 

D8-3 

0P27EP 







D 











DIP8 

AD 

D8-3 

0P27ET 






658 

C 











T099 

R 

T8-2 

0P27EZ- 







C 











CDIP8 

AD 

D8-3 

OP27FD 

B 

NŠ,VR 

s22 

s0,7 

s22 

833 

C 

sl5 

60^i 

50 

55 

>1,2 

1800>1000 12 


70 


C0IP8 

R 

D8-3 

0P27F3 


P,OS 


25+ 



D 





8>- 5+ 

2,8>1 

7+ 

3,8+ 


T099 

AD 

T8-2A 

0P27FM 






300 

D 

s4 





700=*250 





S08 

R 

S8-3 

0P27FN 






468 

0 











DIP8 

R 

D8-3 

0P27FP 







D 











DIP8 

AD 

D8-3 

0P27FP 






500 

0 











DIP8 

M 

D8-3 

OP27FT 






658 

C 











T099 

R 

T8-2 

0P27FZ 







C 











C0IP8 

AD 

D8-3 

OP27FZ 






500 

C 











CDIP8 

M 

D8-3 

0P27GD 

B 

NŠ, VR 

s22 

s0,7 

s22 

833 

C 

sl5 

0,1 

75 

80 

=*0,8 

1500>700 

12 


70 


CDIP8 

R 

D8-3 

0P27GH 


P,OS 


25+ 


500 






8 >5+ 


7+ 

_4 i 5+_ 


T099 

LT 

T8-2A 


48 


i 























TYP 


■ 

U S 

max 

[v] 

U ID 

X ID+ 

max 

[v] 

U ! 

X I+ 

max 

Cv] 

tot 

max 

mW] 

*a 

U S 

[V] 

J I0 

max 

>V] 

9 

Bal 

I IB 

max 

nA] 

R I 

[MQ] 

CÍf] 

A u 

A uo° 

BW+ 

MHz] 

J 0M/M 

[v] 

SR+ 

~ V/yus] | 

0 [mA] 

: C [PF] 

!1+ 

MHz] 

R Q [Q] 
t° I^js] 

11, 

[^] 

[ s 

mA] 

1 

V 

Z 

0P27G3 

B 

NŠ, VR 

s22 

sO,7 

s22 


F 

sl5 

0,1 

75 

80 

0,8 

1500*700 

11,5 



70 


T099 

AD 

T8-2A 

0P27GJ8 


05,1a 


25+ 









8*5+ 

2, 8*1, 7+ 


4,5+ 


CDIP8 

LT 

D8-3 

OP27GL 



s4-22 



650 

C 

s4 





500* 200 






T099 

TI 

T8-2 

0P27GM 






300 

D 











S08 

R 

S8-3 

OP27GN 






468 

D 











DIP8 

R 

D8-3 

0P27GN8 







C 











0IP8 

LT 

D8-3 

OP27GP 







F 











DIP8 

AD 

D8-3 

0P27GP 






1000 

C 











0IP8 

TI 

D8-3 

0P27GS 







F 











SOB 

AD 

S8-3 

0P27GT 






658 

c 











T099 

R 

T8-2 

0P27GZ 







F 











CDIP8 

AD 

D8-3 

0P27GZ 






500 

C 











CDIP8 

M 

D8-3 

0P27AJG 

B 

NŠ,VR 

s22 

25+ 

sll c 

1050 

A 

sl5 

25p 

35 

40 

3G 

1800*lk 

12 



70 


CDIPB 

TI 

D8-3 



P,0S 

s4-22 










8*5+ 

2,8>1,7+ 


“■=3,8+ 







la 






s4 





700 >-250 

1 







OP27CJG 

B 

NŠ, VR 

s22 

25+ 

sU n 

1050 

A 

sl5 

0,1 

75 

80 

2G 

1500*700 

11,5 


70 


CDIP8 

TI 

D8-3 



P,0S 

54-22 










8*5+ 

2,8*1, 

7 + 


c 4,5+ 







la 






s4 





500 * 200 

1 







0P27E3G 

B 

NŠ, VR 

s22 

25+< 

sU c 

825 

C 

sl5 

25p 

35 

40 

3G 

1800>lk 

12 


70 


CDIP8 

TI 

D8-3 



P,0S 

s4-22 









8 >5+ 

2 , 8=*1 , 

7+ 


<3,8+ 







la 






s5 





700* 250 

1 







0P27GJG 

B 

NŠ, VR 

s22 

25+ 

sU c 

825 

C 

sl5 

0,1 

75 

80 

2G 

1500>700 

11,5 


70 


C0IP8 

TI 

D8,3 



P,0S 

54-22 










8*5+ 

2,8>1, 

7+ 


*=4,5+ 







la 






s4 





500>200 

1 







0P27BRC/883 

NŠ, VR 

s22 

s0,7 

s22 


A 

sl5 

0,06 

50 

55 

0,94 

1800*lk 

12 


70 


LCC20 

AD 

L20-2 



P,0S,la 


25+ 









8*5+ 

2,8>1, 

7+ 


*=3,8+ 





0P32AZ 

B 

VR,PR 

518 

s30 

sU c 


A 

sl5 

0,3 

2 




lqpT _ 

IjjA 


<17y 

CDIP8 

AD 

D8-7 

■ 0P32EP 



sl,5-15 

I 5 

= 15 

ť A 




5 


2k >lk 

14 


lOuA 


-=i /um 

DIP8 

AD 

D8-7 

0P32EZ 













0,1+ 

1,5+ 

30pA 


<525ij 

CDIP8 

AD 

D8-7 







= 150 

ť A 




35 















= 450 

ť A 




90 


4,5+ 







0P32FP 

B 

VR,PR 

sl8 

s30 

sUj 


C 

s!5 

0,5 

2 




IcCT - 



-=19y . 

DIP8 

AĎ 

DÓ-7 

0P27FZ 



sl, 5-15 

I S 

= 15ti A í 




7,5 


1500>750 

14 ol - 


lCÍuA 


-=19ilu 

CDIP8 

AD 

D8-7 














0,1+ 

1,5+ 

30^i A 

«<60CjM 










= 150/jA 




35 















= 450/jA 




100 


4,5+ 







0P32GP 

B 

VR,PR 

sl8 

s30 

sU q 

1 c 

sl5 

1 

3 





luA 


<21ti. 

DIP8 

AD 

D8-7 

0P32GZ 



sl ,5-15 

T S 

= 15uA 




10 


1000=*500 

13,8 


10yA 


•*=200/1 

CDIP8 

AD 

D8-7 














0,1+ 

1,5+ 


JU/uA 


•*=650/1 










= 15tyjA 




50 

- 















= 450pA 




125 


4,5+ 








0P37AD 

B 

NŠ, VR 

s22 

s0,7 

s22 

833 

A 

915 

25 ť 

35 

40 

.1,5 

1800 *lk 

12 


70 


CDIP8 

R 

D8-3 

0P37AD/883 LB 

0S,la 


25+ 


833 

A 





63>45+ 

17»1^ 


<3,8+ 


CDIP8 

R 

D8-3 

0P37AH 






500 

A 

s4 





700> 250 

1 




T099 

LT 

T8-2A 

0P37A3 







A 











T099 

PM 

T8-2A 

0P37A38 







A 











CDIP8 

LT 

08-3 

0P37AL 






1000 

A 











T099 

TI 

T8-2 

0P37AL/883 





925 

A 











LCC20 

R 

L20-2 

OP37AP 






1000 

A 











DIP8 

TI 

D8-3 

0P37AT 






658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P37AT/883 





658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P37AZ 







A 











DIP8 

PM 

D8-3 

0P37BD 

B 

NŠ, VR 

s22 

sO , 7 

s22 
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A 

sl5 
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50 

55 

1,2 
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12 


70 
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R 

D8-3 

0P37BD/883 LB 

0S,la 


25+ 


833 

A 





63>45+ 

17>lli 


*=3,8+ 


CDIP8 

R 

8-3 

0P37BJ 







A 

s4 





700*250 

1 




T099 

PM 

T8-2A 

0P37BL/883 





925 

A 











LCC20 

R 

L20-2 

0P37BT 






658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P37BT/883 





658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P37BZ 







A 
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PM 

D8-3 

0P37CD 

B 

NŠ, VR 

s22 

sO ,7 

s22 

833 

A 

sl5 

0,1 

75 

80 

0,8 
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12 


70 


CDIP8 

R 

D8-3 

OP37CD/883 LB 

OS,la 


25+ 
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A 






63=45+ 
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-=4,5+ 


CDIP8 

R 

D8-3 

OP37CH 
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A 

s4 





500* 200 

1 




T099 

LT 

T8-2A 

OP37CJ 







A 











T099 

PM 

T8-2A 

0P37C38 






500 

A 











CDIP8 

LT 

D8-3 

DP37CL 






825 

A 











T099 

TI 

T8-2 

0P37CP 






1000 

A 











DIP8 

TI 

D8-3 

0P37CT 






658 

A 











T099 

R 

T8-2 

OP37CT/883 





658 

A 











T099 

R 

T8-2 

0P37CZ 







A 











CDIP8 

PM 

D8-3 

OP37ED 

B 

NŠ,VR 

s22 

sO,7 

s22 

833 

C 

sl5 

25u 

35 

40 

1,5 

1800 *lk 

12 


70 


CDIP8 

R 

08-3 

0P37EH 


OS,la 
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500 

C 


i 




63=45+ 

17»11 


<3,8+ 


T099 

LT 

T8-2A 

0P37E3 







C 

s4 





700*200 

1 




T099 

PM 

T8-2A 

0P37E38- 






500L 

C 











CDIP8 

LT 

D8-3 

OP37EL 






650 

C 











T099 

TI 

T8-2 

0P37EM 






300 

D 











S08 

R 

S8-3 

0P37EN 






468 

D 











DIP8 

R 

D8-3 

OP37EN8 






500 

C 











DIP8 

LT 

D8-3 

0P37EP 







D 











DIP8 

PF 

D8-3 

0P37EP 






1000 

C 











DIP8 

TI 

08-3 

OP37ET 






658 

C 











T099 

R 

T8-2 

0P37EZ 







C 











CDIP8 

PF 

D8-3 

OP37FD 

B 

NŠ, VR 

s22 

sO,' 

s22 

833 

C 

sl5 

60p 

50 

55 

1,2 

1800=* lk 

12 


70 


CDIP8 

R 

D8-3 

OP37F3 


OS,la 


25+ 



C 





63=45+ 

17>11 


-=3,8+ 


T099 

PF 

T8-2A 

0P37FM 






300 

D 

s4 





700=*25Q 

1 




SOB 

R 

S8-3 

OP37FN 






468 

D 











DIP8 

R 

D8-3 

0P37FP 







D 











0IP8 

PF 

08-3 
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U I ’ tot v a 
* 1 + 

max max 
[V] [mW] 


0P37FT POKR: 
0P37FZ 

0P37GD B NŠ,VR 

0P37GH 0S,la 

0P37GJ 

0P37GJ8 

0P37GL 

OP37GM 

0P37GN 

0P37GN8 

0P37GP 

0P37GP 

0P37GS 

0P37GT 

0P37GZ 

0P37AJG B NŠ,VR 
0S,la 

0P37BRC/883 NŠ,VR 
I LB 0S,la 


s22 s0,7 

23+ 



0P37CJG 

B 

0P37E3G 

B 

0P37GJG 

B 

0P41AJ 

BJF 

0P41BJ 

BJF 

0P41EJ 

BJF 

0P41F3 

BJF 

0P41GP 

0P41GS 

BJF 

0P42AJ 

0P42AZ 

BJF 

0P42EJ 

0P42EZ 

BJF 

QP42FJ 

0P42FZ 

BJF 

0P42GP 

0P42GS 

BJF 

0P42ARC/883 

1 BJF 

0P43AJ 

BJF 

0P43BJ 

BJF 

0P43EJ 

BJF 

0P43FJ 

BJF 

0P43GP 

BJF 

0P44AJ 

0P44AZ 

BJF 

0P44EJ 

0P44EZ 

BJF 

0P44FJ 

0P44FZ 

BJF 

0P44GP 

0P44GS 

BJF 

! 

0P44ARC/883 


BJF OS, 13 


s22 s0,7 

s4-22 25+ 


s22 s0,7 


s22 s0,7 

S4-22 25+ 

s22 s0,7 

s4-22 25+ 

s22 s0,7 

s4t22 25+ 

sl8 sl8 

sl8 sl8 

sl8 sl8 

sl8 sl8 

sl8 sl8 

s20 40 

s8-20 

s20 40 

s8-20 

s20 40 

S8-20 

s20 40 

s8-20 

s20 40 

s8-20 

sl8 sl8 
s4,5-18 

sl8 I sl8 
s4,5-18 

sl8 I sl8 
s4,5-10 

sl8 I sl8 
s4,5-18 

sl8 I sl8 
s4,5-18 

s20 40 

S8-20 I QM - 

s20 40 

s8 - 20 I 0M - 

s20 40 

s8_20 i om' 1 

s20 40 

s0 - 20 I 0M < 

s20 40 

S8-20 Ir,.. 1 * 


U S 

U I0 

I !0 

T IB 

R I 

[MB] 

[v] 

max 

[mV] 

max 

[nA] 

max 

[nA] 

íkl 

sl5 

0,1 

75 

80 

*0,8 

s4 





sl5 

25 ť 

35 

40 

3G 

s4 





sl5 

60p 

50 

55 

>0,94 

s4 





sl5 

0,1 

75 

80 

2G 

s4 





sl5 

25^ 

35 

40 

3G 

s4 





sl5 

0,1 

75 

80 

2G 

s4 





sl5 

0,25 

lp 

5p 


sl5 

0,75 

2p 

lOp 


sl5 

0,25 

lp 

5p 


sl5 

0,75 

2p 

lOp 


sl5 

2 

5p 

20p 


sl5 

1 

0,04 

0,2 

1T 

6pF 

sl5 

0,75 

0,04 

0,2 

1T 

6pF 

sl5 

1,5 

0,05 

0,25 

1T 

6pF 

sl5 

5 

0,05 

0,25 

1T 

6pF 

sl5 

1 

0,04 

0,2 

1T 

6pF 

sl5 

0,5 

lp 

5p 


sl5 

1 

2p 

lOp 


sl5 

0,25 

lp 

5p 


sl5 

0,75 

2p 

lOp 


315 

1,5 

5p 

25p 


sl5 

1 

0,04 

0,2 

» 1Ď0 

sl5 

0,75 

0,04 

0,2 

*100 

sl5 

1,5 

0,05 

0,25 

*100 

sl5 

5 

0,05 

0,25 

*100 

sl5 

1 

0,04 

0,2 

>100 



U OM/M 

I 0 [mA] 

[v] 

C c [ P F] 

SR+ 

B1+ 

[VAis]l[MHz] 



6>45+ 
500*200 ll 


1800 *lk 

63*45+ 

700*250 

1800 *lk 

63*45+ 

700*250 

1500 >700 

63>45+ 

500*200 

1800 *lk 

63*45+ 

700*250 

1500*700 
63*45+ 
500* 200 

5k* lk 
0,5+ 

4k* 500 
0,5+ 

5k* lk 
0,5+ 

4k* 500 
0,5+ 

4k *500 
0,5+ 

900*500 

10 + 

900*500 

10 + 

900*500 

10 + 

900*500 

10 + 

900*500 

10 + 

5k*lk 

2,4+ 

4k *500 
2,4+ 

5k* lk 
2,4+ 

4k* 500 
2,4+ 

3k *300 
2,4+ 

900*500 

23*15+ 


T099 R T8-2 
CDIP8 PM D8-3 

C0IP8 R 08-3 
T099 LT T8-2A 
T099 PM T8-2A 
CDIP8 LT 08-3 
T099 TI T8-2 
S08 R S8-3 
0IP8 R D8-3 
0IP8 LT D8-3 
DIP8 PM D8-3 
DIP8 TI D8-3 
S08 PM S8-3 
T099 R T8-2 
CDIP8 PM D8-3 

CDIP8 TI D8-3 


LCC20 PM L20-2 

CDIP8 TI 08-3 

CDIP8 TI 08-3 

CDIP8 TI D8-3 

TnqQ p M J8-6A 

PM T8-6A 

PM T8-6A 

PM T8-6A 

PM 08-6 
PM S8-6 

PM T8-6A 
PM 08-6 

PM T8-6A 
PM D8-6 

PM T8-6A 
PM D8-6 

PM 08-6 
PM S8-6 

PM L20-6 

PM T8-6A 

PM T8-6A 

PM T8-6A 

PM T8-6A 

PM D8-6 

PM T8-6A 
PM D8-6 

PM T8-6A 
PM D8-6 

PM T8-6A 
PM D8-6 

PM 08-6 
PM S8-6 
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TYP 

D 

P 

U S 

max 

[v] 

U ID 

I ID+ 

max 

[v] 

U I 

X I+ 

max 

[V] 

P tot 

max 

>W] 

*a 

U S 

[v] 

^10 

max 

[mV] 

I I0 

max 

[nA] 

I IB 

max 

CnA] 

R I 

ÍMQ] 

CřF] 

A u 

A U0° 

BW+ 

[MHz] 

U 0M/M 

[v] 

SR+ 

[ V/jjs] 

I Q [mA] 

C C [PF] 

B1+ 

[MHz] 

R Q [a] 

t°[ ť s] 

hn 

X S 

.mA] 

hs] 

1 

V 

z 

TAA521 

B 

U 

s!8 

s5 

slO 


D 

sl5 

7,5 

500 

1500 

>0,05 

93>83,6dB 12 


150 


T099 

s 

T8-4 

TAA521A 



slO-18 




D 







0,3+ 




DIP14 

s 

014-5A 

TAA522 

B 

U 

sl8 

s5 

slO 


A 

sl5 

5 

200 

500 

>0,05 

93>88dB 

12 


150 


T099 

s 

T8-4 




510-18 











0,3 







TAA761 

B 

u 

sl8 

sU c 



D 

sl5 

4 

300 

1000 

>0,2 

85>81 ,5dB +14,9 



<2,5 

T099 

s 

T8-62 

TAA761A 



sl,5-lE 

S 

I n 

70 mA 

D 







+14 




DIP6 

s 

06-2 

TAA761G 







D 







18+ 




FP6 

s 

F 6-1 

TAA761GG 







0 

s5 

6 

300 

1000 


>70dB 

+4,9 



0,7 

FP6 

s 

F6-1 

TAA761K 







D 







-4 




K 

s 

K6-1 

TAA761W 







D 







18+ 




FP6 

s 

F6-1 

TAA762 

B 

u 

sl8 

sU c 



A 

sl5 

4 - 

100 

700 

>0,2 

87>85dB 

+14,9 



<2,5 

T099 

s 

T8-62 

TAA762A 



sl,5-18 

ín 

70 mA 

A 







-14 




DIP6 

s 

06-2 

TAA762G 







A 

s2 

4 

70 

200 


>80dB 

+4,9/- 

4 


v 

S06 

s 

S6-3 

TAA765 

B • 

u 

sl8 

sU 0 
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sl5 

6 

300 

1000 

>0,2 

85>81,5dB +14,9 


<2,5 

T099 

s 

T8-62 

TAA765A 



51,5-18 J 

I n 

70 mA 

C 







-14 1 



DIP6 

s 

D6-2 

TAA765G 







c 

s5 

6 

300 

1000 

>0,2 

>70dB 

+4,9/- 

4 


mm 

506 

s 

S6-3 

TAA765GG 







c 











FP6 

s 

F6-1 

TAA765W 







c 











FP6 

s 

F6-1 

TAA861 

B 

u 


sU c 



0 

slO 

10 

300 

1000 

>0,2 

80>75dB 

+9,8 


800 

1<1,5 

T099 

s 

T8-62 

TAAB61A 



51,5-10 J 

In 

70 mA 

D 







-9 




DIP6 

s 

06-2 

TAA861G 







D 

s5 

10 

300 

1000 


>70dB 

+4,8/- 

4 


0,7 

FP6 

s 

F6-1 

TAA861GG 







D 











FP6 

s 

F6-1 

TAA861W 







D 











FP6 

s 

F6-1 

TAA862 

B 

u 

slO 

sU r 



A 

slO 

4 

100 

700 

>0,2 

87>85dB 

+9,9 


800 

1<1,5 

T099 

s 

T8-62 




sl,5-10 J 

I n 

70 mA 








-9 















s5 

4 

70 

600 


>70dB 

+4,9/- 

4 


0,7 




IAA865 

B 

u 


sLL 



C 

slO 

10 

300 

1000 

>0,2 

80>75dB 

+9,8 


800 

1<1 ,5 

T099 

s 

T8-62 

TAA065A 



sl ,5-10 J 

I n 

70 mA 

C 







-9 




DIP6 

s 

06-2 

TAAB65G 





0 


C 

s5 

10 

300 

1000 


>70dB 

+4,8/- 

4 


0,7 

FP6 

s 

F6-1 

TAA865GG 







C 











FP6 

s 

F6-1 

TAA865W 







C 











FP6 

s 

F6-1 

TAA2761 

B 

u 

sl5 

sU c 



D 

sl5 

6 

300 

1000 

>0,2 

85>80°dB 

+14,9 



ri,5 

T099 

s 

T8-23 

TAA2761A 



s2-15 


I n 

Hilffil 

0 







-14 




DIP8 

s 

08-23 









s5 

6 

300 

1000 


>70°dB 

+4,9/- 

4 


99 




TAA2762 

B 

u 

515 

SUq 



A 

sl5 

4 

100 

700 

>0,2 

87>85 0 dB 

+ 14,9 



<1,5 

T099 

s 

T8-23 

TAA2762A 



32-15 . 


I n 

70 mA 

El 







-14 




0IP8 

s 

08-23 








H 

s2 

4 

70 

500 


>80°dB 




0,5 




TAA2765 

B 

u 

sl5 

SUq 



B 

sl5 

5,5 

200 

800 

>0,2 

85>80°dB 

+14,9 



<1,5 

T099 

s 

T8-23 

TAA2765A 



S2-15 


In 

rííMiTíi 

m 







-14 




DIP8 

s 

D8-23 









s2 

6 

150 

600 


>75°dB 




0,5 




TAA4761A 

B 

u 

sl5 

sU c 



D 

sl5 

6 

300 

1000 

>0,2 

85>80°dB 

+14,9 



1*3 

DIP14 

s 

D14-44 




s2-15 


In 









-14 















s5 

6 

300 

1000 


>70°dB 

+4,9/-4 


1 




TAA4762A 

B 

u 

sl5 

sl) c 



A 

S5-15 4 

100 

700 

>0,2 

8>85°dB 

+14,9 

* 


1*3 

DIP14 

s 

D14-44 




S2-15 

O 

I n 

WlMTiTil 








-14 















s2 

4 

70 

500 


>80° dB 








TAA4765A 

B 

u 

sl5 

SUq 



C 

S5-15 5,5 

200 

800 

>0,2 

85>60 o dB 

+14,9 



1*3 

DIP14 

s 

D14-44 




52-15 

O 

I n 

MIMuTil 








-14 















s2 

6 

150 

600 


>75°dB 








TAB1453A 

B 

u 

sl8 

sUc- 



D 

sl5 

7,5 

80 

150 

>0,2 

85>80 o dB 

+14,9 




0IP6 

s 

D6-2 




S2-18 


T 0 

70 mA 








-14,7 

20 c 






TAE1453A 

B 

u 

sl8 

sll n 



C 

S5-15 5,5 

15 

150 

>0,2 

85>78°dB 

+14,9 



<0,4 

0IP6 

s 

D6-2 

TAE1453G 


m+b 

sl-18 

J 

I n 

100 mA C 







-14,7 




S06 

s 

S6-3 









s2 

6 

15 

150 


>70°dB 








TAE2453A 

B 

U 

sl8 

sU c 



C 

s5-15 5,5 

15 

150 

>0,2 

85>80 O dB 

+14,9 



<1,5 

DIP8 

s 

D8-22 

TAE2453G 


b 

sl-18 


l n 

100 mA C 







-14,7 




SOB 

s 

S8-22 









s2 

6 

75 

150 


>70°dB 








TAE4453A 

B 

U 

sl8 

sU c 



C 

s5-15 5,5 

15 

150 

>0,2 

85>80°dB 

+14,9 



1,6*=3 

DIP14 

s 

014-42 

TAE4453G 



sl-18 


I n 

100 mA C 







-14,7 




S014 

s 

S14-42 









s2 

6 

75 

150 


>70dB° 








TAF1435A 

B 

U 

sl8 

SUq 



A 

s5-15 4 

10 

100 

>0,2 

85>B0 o dB 

+14,9 



Sl 

DIP6 

s 

06-2 

TAF1433G 


črv+črv 

sl-18 


I n 

100 mA A 







-14,7 




S06 

s 

S6-3 









s2 

4 

50 

100 


>75°dB 








TAF2453A 

B 

U 

sl8 

sU c 



A 

s5-15 4 

10 

100 

>0,2 

87>85°dB 

+14,9 



<1,5 

0IP8 

s 

08-22 

TAF2453G 


z 

sl-18 


I n 

100 mA A 







-14,7 




SOB 

s 

S8-22 









s2 

4 

50 

100 


>75°dB 








TAF4453A 

B 

U 

sl8 

sU c 



A 

s5-15 4 

10 

100 

>0,2 

87>85 0 dB 

+14,9 



1,6*3 

DIP14 

s 

014-42 

TAF4453G 



sl-18 


I n 

100 mA A 


m 





-14,7 




S014 

s 

S14-42 









s2 

□ 

50 

100 


>75°dB 








TBA221 

B 

U,OS 

sl8 


sU c 


D 

sl5 

H 

200 

500 

>0,3 

100>86dB 

12 

15-25 

75 ' 

<2,8 

T099 

s 

T8-6 ~ 

TBA221A 



s4-18 




D 





1 ,4pF 


0,5+ 


0,3 


0IP14 

s 

014-6A 

TBA221B 


h+h 





0 











DIP8 

s 

D8-6 

TBA221D 

B 

U,OS 

s20 

s30 

sl5 

KU 

C 

sl5 


50 

150 

>0,6 

200 >30 

13 

25 

60 

<2,8 

S08 

p 

D8-6 

















20+ 





TBA221G 

B 

U,OS 

sl8 

s30 

sl) c 


D 

sl5 


200 

500 

>0,3 

100>86dB 

12 

15-25 

75 

= 2,8 

S08 

s 

S8-10 

TBA221GG 


h+h 

S4-18 




D 





l,4pF 


0,5+ 


0,3° 


FP8 

s 

F8-6 

TBA221K 







0 











K7 

s 

K7-1 

TBA221W 


h+h 





D 











FP8 

s 

F8-6 

TBA222 

B 

U,OS 

s22 

s30 

sU c 


A 

sl5 

4 

100 

400 

>0,3 

106>94dB 

13 

15-25 

75 

<2,8 

T099 

s 

T8-6 

TBA222S1 


SP 

S4-22 




A 





MPF 


0,5+ 


0,3° 


T099 

s 

T8-6 


51 

























TYP 

D 

P 

U S 

max 

[v] 

U ID 

I ID* 

max 

[v] 

U I 

J I+ 

max 

Ev] 

P tot 

max 

[mW] 

^a 

U S 

EV] 

U I0 

max 

j>V] 

I I0 

max 

[nA] 

I IB 

max 

[nA] 

R I 

[MQ] 

[fa 

A U 

A U0° 

BW+ 

[MHz] 

U 0M/M 

Ev] 

SR+ 

E v/^is] 

I 0 [mA] 

cjpf] 

81+ 

EMHz] 

r 0 m 

[»: 

X S 

[mA] 

h] 

P 

V 

Z 

TL031AID 

B3F 

LP, OS 

slB 

s3 

sl5 

725 

F 

s5 

2,8 

0,1 

0,2 

lT/5p 

12 >4 

3; 2+ 

1+ 

138n° 

<0,25 

S08 

TI 

S8-6 

TL031AIL 




1+ 


825 

F 

sl5 

0,8 

0,1 

0,2 

lT/4p 

14,3 >5 

13; 

1,1+ 

132n° 

=0,28 

T099 

TI 

T8-6A 

TL031AIP 






1000 

F 







2,9+ 


41+ 


DIP8 

TI 

D8-6 

TL031AIJG 





1050 

F 











CDIP8 

TI 

08-6 

TL031AMD 






725 

A 











S08 

TI 

S8-6 

TL031AML 






825 

A 











T099 

TI 

T8-6A 

TL031AMP 






1000 

A 











DIP8 

TI 

D8-6 

TL031AMFK 





1375 

A 











LCC20 

TI 

L20-6 

TL031AMJG 





1050 

A 











CDIP8 

TI 

08-6 

TL031CD 

B3F 

LP, OS 

sl8 

s3 

sl5 

725 

D 

s5 

3,5 

0,1 

0,2 

lT/5p 

12>4 

3; 2+ 

1+ 

138n n 

c 0,25 

S08 

TI 

S8-6 

TL031CL 




1+ 


825 

D 

sl5 

1,5 

0,1 

0,2 

1T/4 P 

14,3 >5 

13 

1,1+ 

132n° 

<0,28 

T099 

TI 

T8-6A 

TL031CP 






1000 

D 







2,9+ 


41+ 


DIP8 

TI 

08-6 

TL031C3G 






1050 

D 











CDIP8 

TI 

D8-6 

TL031IQ 






725 

F 



. „ 








S08 

TI 

S8-6 

TL031IL 






825 

F 











T099 

TI 

T8-6A 

TL031IP 






1000 

F 











DIP8 

TI 

08-6 

TL031IJG 






1050 

F 











CDIP8 

TI 

08-6 

TL031MD 






725 

A 











S08 

TI 

S8-6 

TL031ML 






825 

A 











T099 

TI 

T8-6A 

TL031MP 






1000 

A 











DIP8 

TI 

08-6 

TL031MFK 






1375 

A 











LCC20 

TI 

L20-6 

TL031M3G 






1050 

A 











CDIP8 

TI 

08-6 

TL032ACD 

B3F 

U, OS 

sl8 

s30 

sl5 

725 

D 

s5 

2,8 

0,1 

0,2 

lT/5p 

12 >4 

3; 2+ 

1+ 

138n° 

<0,5 

S08 

TI 

S8-22 

TL032ACL 




1+ 


825 

D 

sl5 

0,8 

0,1 

0,2 

1T/4 P 

14,3 >5 

13 

1,1+ 

132n° 

<0,56 

T099 

TI 

T8-22A 

TL032ACP 






1000 

D 







2,9+ 


41+ 


DIP8 

TI 

08-22 

TL032ACJG 





1050 

D 











CDIP8 

TI 

08-22 

TL032AID 






725 

F 











S08 

TI 

S8-22 

TL032AIL 






825 

F 











T099 

TI 

T8-22A 

TL032AIP 






1000 

F 











DIP8 

TI 

D8-22 

TL032AIJG 





1050 

F 











CDIP8 

TI 

08-22 

TL032AMD 






725 

A 











S08 

TI 

S8-22 

TL032AML 






825 

A 











T099 

TI 

T8-22A 

TL032AMP 






1000 

A 











0IP8 

TI 

D8-22 

TL032AMFK 





1375 

A 











LCC20 

TI 

L20-22 

TL032AM3G 





1050 

A 











CDIP8 

TI 

08-22 

TL032CD 

B3F 

U,OS 

sl8 

s30 

sl5 

725 

D 

s5 

3,5 

0,1 

0,2 

lT/5p 

12 > 4 

3; 2+ 

1+ 

138n° 

<0,5 

S08 

TI 

S8-22 

TL032CL 




1+ 


825 

D 

sl5 

1,5 

0,1 

0,2 

1T/4 P 

14,3 *5 

13 

1,1+ 

132n° 

*0,56 

T099 

TI 

T8-22A 

TL032CP 






1000 

0 







2,9+ 


41+ 


DIP8 

TI 

08-22 

TL032CJG 






1050 

0 











CDIP8 

TI 

D8-22 

TL032ID 






725 

F 











S08 

TI 

S8-22 

TL032IL 






825 

F 











T099 

TI 

T8-22A 

TL032IP 






1000 

F 











DIP8 

TI 

D8-22 

TL032IJG 






1050 

F 











CDIP8 

TI 

08-22 

TL032MD 






725 

A 











S08 

TI 

S8-22 

TL032ML 






825 

A 











T099 

TI 

T8-22A 

TL032MP 






1000 

A 











DIP8 

TI 

06-22 

TL032MFK 






1375 

A 











LCC20 

TI 

L20-22 

TL032MJG 






1050 

A 











CDIP8 

TI 

D8-22 

TL034ACD 

B3F 

U,OS 

sl8 

s30 

sl5 

950 

D 

s5 

3,5 

0,1 

0,2 

lT/5p 

12 >4 

3; 2+ 

1+ 

138n o 

<1 

S014 

TI 

S14-42 

TL034ACJ 




1+ 


1375 

D 

sl5 

1,5 

0,1 

0,2 

lT/4p 

14,3 >5 

13 


132n° 

1,12 

CDIP14 

TI 

D14-42 

TL034ACN 






1150 

D 







2,9+ 

1,1+ 

43+ ■ 


DIP14 

TI 

D14-42 

TL034AID 






950 

F 











S014 

TI 

S14-42 

TL034AIJ 






1375 

F 











CDIP14 

TI 

D14-42 

TL034AIN 






1150 

F 











DIP14 

TI 

014-42 

TL034AMD 






950 

A 











S014 

TI 

S14-42 

TL034AMJ 






1375 

A 











CDIP14 

TI 

014-42 

TL034AMN 






1150 

A 











DIP14 

TI 

D14-42 

TL034AMFK 





1375 

A 











LCC20 

TI 

L20-42 

TL034CD 

B3F 

U,OS 

sl8 

s30 

sl5 

950 

D 

s5 

6 

0,1 

0,2 

H/5p 

12=*4 

3; 2+ 

1+ 

138n° 

<1 

S014 

TI 

S14-42 

TL034CJ 




1+ 


1375 

D 

sl5 

4 

0,1 

0,2 

lT/4p 

14,3>5 

13 


132n° 

=1,12 

CDIP14 

TI 

014-42 

TL034CN 






1150 

D 







2,9+ 

1,1+ 

43n+ 


DIP14 

TI 

014-42 

TL034ID 






950 

F 











S014 

TI 

S14-42 

TL034I3 






1375 

F 











CDIP14 

TI 

014-42 

TL034IN 






1150 

F 











DIP14 

TI 

D14-42 

TL034MD 






950 

A 











S014 

TI 

S14-42 

TL034M3 






1375 

A 











CDIP14 

TI 

D14-42 

TL034MN 






1150 

A 











DIP14 

TI 

014-42 

TL034MFK 






1375 

A 




- 







LCC20 

TI 

L20-42 

TL044C3 

B 

U,OS 

sl8 

s30 

sl5 

680 

0 

sl5 

5 

80 

250 


80 =*60 

20 

6 

50+ 

<0,5 

CDIP16 

TI 

016-42 

TL044CN 






680 

D 






0,5+ 

0,5+ 


0,3° 


DIP16 

TI 

D16-42 

TL044M3 

B 

U,OS 

s22 

s30 

sl5 

680 

A 

sl5 

5 

40 

100 


86 >72 

20 

6 

5°+n 

<0,4 

CDIP16 

TI 

016-42 

TL044MW 






680 

A 






0,5+ 

0,5+ 


0,3° 


FP 

TI 

F16-42 

TL044MFK 






680 

A 











LCC20 

TI 

L20-43 

TL051ACD 

B3F 

U,NŠ 

sl8 

s30 

sl5 

725 

0 

s5 

2,8 

0,1 

0,2 

lT/lOp 59 >25 

3:18,2+ 3+ 

18+ 

<3,2 

S08 

TI 

S8-6 

TL051ACL 


OS 


1+ 


825 

D 

sl5 

0,8 

0,1 

0,2 

1T/I2p 105*50 

13 

3,1+ 

18+ 

<3,2 

T099 

TI 

T8-6A 

TL051ACP 






1000 

D 







23,7+ 


56° 


DIP8 

TI 

08-6 

TL051AC3G 





1050 

D 











CDIP8 

TI 

08-6 

TL051AID 






725 

F 











S08 

TI 

S8-6 

TL051AIL 






825 

F 











T099 

TI 

T8-6A 

TL051AIP 






1000 

F 











DIP8 

TI 

08-6 

TL051AI3G 





1050 

F 











C0IP8 

TI 

D8-6 

TL051AMD 






725 

A 











S08 

TI 

S8-6 

TL051AML 






825 

A 











T099 

TI 

T8-6A 

TL051AMP 






1000 

A 











DIP8 

TI 

D8-6 

TL051AMFK 





1375 

A 











LCC20 

TI 

L20-6 

TL031AM3G 





1050 

A 











C0IP8 

TI 

08-6 

TL051CD 

B3F 

U,NŠ 

s!8 

s30 

s!5 

725 

D 

s5 

3,5 

0,1 

0,2 

1T/10 

p 59 >25 

3 ; 18 , 2+ 3+ 

18 s 

e 3,2 

508 

TI 

S8-6 

TL051CL 

* , 

OS 


1+ 


825 

D 

sl5 

1,5 

0,1 

0,2 

[ 1T/I2p 105>50 


13^ 

56° 

<3,2 

T099 

TI 

T8-6A 


54 



TYP 

D 

P 

U S 

U ID 

U I 

P tot 


U S 

U I0 

I I0 

I IB 

R I 

A u 

U 0M/M 

i 0 Oa] 

Rg[ Sl] 

X S 

P 

V 

Z 





I IO+ 

J I+ 







[MQ] 

A uo° 

[v] 

ypn 

tjťs] 

[mA] 







max 

max 

max 

max 



max 

max 

max 

CČF] 

BW+ 

SR+ 

B1+ 


t„ 







[v] 

[v] 

[V] 

LmW J 


[v] 

[mV] 

[nA] 

[nA] 

[MHz] 

[V//us 

[MHz] 

[fó] 

[SS] 




TCA331 

B 

U 

515 




D 

sl5 

15 

25 

50 

3 

80>75d8° 

14,9 



*2,5 

T099 

S 

T8-62 

TCA331A 



s2-13 

sU c 



D 







-14 




DIP6 

S 

06-2 

TCA331G 


m+b 

S13-15 

sil 

x 0- 

70mA 

D 

s5 

15 

25 

50 


> 65dB° 





FP6 

S 

F6-1 

TCA331GG 


m+b 




D 











FP6 

S 

F6-1 

TCA331K 







D 











K6 

S 

K6-1 

TCA331W 


m+b 





D 











FP6 

S 

F6-1 

TCA332 

B 

U 

sl5 




A 

sl5 

10 

5 

15 

3 

83>80dB° 

14,9 



*2,5 

T099 

S 

T8-62 

TCA332A 



S13-15 

sl3 



A 







-14 




DIP6 

S 

06-2 

TCA332G 



s2-13 

5U S 

I n *70mA 

A 

s2 

10 

5 

15 


>75dB° 





S06 

S 

S6-3 

TCA333 

B 

U 

sl5 




C 

sl5 

15 

25 

50 

3 

80>75dB° 

14,9 



*2,5 

T099 

S 

T8-62 




S13-I5 

sl3 










-14 










s2-13 





s5 

15 

25 

50 


>65dB° 








TCA333A 

B 

U 

sl5 




C 

sl5 

15 

10 

25 

3 

80>75dB° 

14,9 



*2,5 

DIP6 

S 

06-2 

TCA335G 



S13-15 

sl3 



C 







-14 




S06 

S 

S6-3 




s2-13 

5U S 

V 

70mA 


s2 

17 

10 

25 


>70dB° 








TCA335GG 


m+ž 

sl5 



C 

sl5 

15 

25 

50 

3 

80>75dB° 

14,9 



*2,5 

FP6 

S 

F6-1 

TCA335W 


m+ž 

S13-15 

sl3 



C 







-14 




FP6 

S 

F6-1 




s2-13 

SUg 

V 

70mA 


s5 

15 

25 

50 


>65dB° 








TCA365 

B 

v 

sl8 

sU S 


15W 

C 

sl5 

10 

100 

ty 

5 > 1 

90=*80dB° 

12,5 



20*40 

T0220 

S 

M5-1 

TCA365H 



S4-18 



3A 

C 






5+ 


3 / uV+ 


T0220 

S 

M5-la 

TCA365A 

B 

v 

s21 

sU S 

13W 

C 

sl5 

10 

100 

ty 

5>1 

80>70dB° 

13 



20*40 

T0220 

S 

M5-1 




s3-20 


v 

3,5 A 







2+ 







TCA410A 

B 

MI, OS 

sl8 

sé 

sU r 

250 

C 

sl5 

10 

1 


2,5pF 

0,99995 

13,5 

6-14 

0,7*2 

2* 3 

T072 

V 

T4-1A 













>0,998 

>2,5+ 


8Ó+ 





TCA410B 

B 

MI, OS 

sl8 

sé 

sU r 

250 

C 

sl5 

10 

3 


2,5pF 

0,99995 

13,5 

6-14 

0,7*2 

2* 3 

T072 

v 

T4-1A 






b 







^•0,998 

>2,5+ 


8Ó+ 





TCA410D 

B 

MI, OS 

sl8 

s6 

sU c 

250 

C 

sl5 

10 

3 


2,5pF 

0,9995 

13,5 

6-14 

0,7*2 

2*3 

S06 

v 

S6-4 




s5-18 


b 







>0,998 

^2,5+ 


80+ 





TCA490 

B 

U,NF 

sl8 

s5 

sl5 

400 

D 

sl2 

6 

500 

1000 


6,5-50k 

8 




DIP14 

v 

D14-28 















5+ 

10n c 




















0,5+ 

100n G 






TCA520B 

B 

LP,U 

u22 

s2 

sU c 

200 

C 

+5 

6 

75 

250 


15k>10k 

Up-0,] 


15+ 

= 1,2 

DIP8 

p 

D8-8 

TCA520D 







C 







2§+ 



S08 

p 

S8-8 















500+ 

100 c 






TCA680D 

B 

U,OS 

518 

0,5 

sU c 

500 

C 

sl5 

8 

30 

100 


100 >30 

13 

22 

50*100 

0,05° 

4* 6 

SOS 

v 

S8-3 



1 


10+ 

vJ 









20»i5-i 

>6+ 





TCA1365 

B 

V 

s21 

sU s 


13W 

C 

sl5 

10 

100 

l^J 

5>1 

80>70dB° 

13 


*5^jV+ 

20*40 

T0220 

s 

M7-1 






V 

3,5A 







0,5+ 













315 

U, nu >0 > 5 

n 3 ON ’ 

U 3 OFF í 

V zesilovač zapnut 
















sl5 

V zesilovač vypnut 








TCA2365 

B 

V 

516 

sUe 



C 

slO 

10 

100 

ty 

5 > 1 

80 >70dB c 

8,5 


3^jV+ 

30*50 

PSIP9 

s 

M9-2 

TCA2365A 



S4-15 
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TL066BCJG 

TL066CJg| BJF 


TL066IJG BJF 

TL066MFK 

TL066MJG 

TL070CD BJF 
TL070CP 

TL070ID BJF 

TL070IP 

TL070ACD 

TL070ACP 

TL070ACJG 

TL070CJG BJF 

TL070IJG BJF 

TL071CD BJF 
TL071CP 

TL071ID BJF 
TL071IP 

TL071M. BJF 

TL071ACD BJF 

TL071ACP 

TL071ACJG 

TL071BCDIBJF 
TL071BCP I 
TL071BCJG 

TL071CJG BJF 

TL071IJG BJF 

TL071MFK BJF 
TL071MJG 


U ID| U I P tot 
T I+ 

max ! max max 
C V] [ V] [mW] 


U S U IO *10 X IB 


max max max 
[V] [mV] [nA] [nA] 



680 A sl5 
680 A 


15 6 0,1 0,2 1T 

680 O sl5 15 0,2 0,4 1T 

D 

680 F 315 6 0,1 0,2 1T 

680 F 

680 A 

675 A 

680 D 

680 D 

680 D 

680 D sl5 3 0,1 0,2 1T 

D 
D 




sl5 15 0,2 0,4 1T 
sl5 6 0,1 0,2 1T 


680 D sl5 15 0,2 0,4 1T 

D 
0 

680 F sl5 6 0,1 0,2 1T 


680 A sl5 9 0,1 0,2 1T 

A 

680 D sl5 6 0,1 0,2 1T 

D 
D 

680 D sl5 3 0,1 0,2 1T 

D 
D 

680 I A sl5 9 0,1 0,2 1T 


6B0 D sl5 15 0,2 0,4 1T 

D 

680 F sl5 6 0,1 0,2 1T 


680 D sl5 3 0,1 0,2 1T 


680 D sl5 15 0,2 0,4 1T 

680 F sl5 6 0,1 0,2 1T 


680 D sl5 10 0,1 0,2 1T 

0 

sl5 680 F sl5 6 0,1 0,2 1T 


I 


6>4 10 

1+ 3,5+ 

6 > 3 10 

1+ 3,5+ 

6»4 10 

1+ 3,5+ 

200 > 25 12 

3+ 13>8+ 

200 ^ 50 12 

3+ 13»8+ 


sl5 680 
sl5 680 


1 


sl5 680 D sl5 10 0,1 0,2 1T 200>25 12 

3+ 1>8+ 

sl5 680 F sl5 6 0,1 0,2 1T 200 >50 12 

3+ 13»6+ 

sl5 680 0 sl5 10 0,1 0,2 1T 200>25 12 

D 3+ 13>8+ 

sl5 680 F sl5 6 0,1 0,2 1T 300>50 12 

F 3+ 13>8+ 

sl5 680 A sl5 6 0,1 0,2 1T 200>35 12 

3+ 1>8+ 

sl5 680 D sl5 6 0,1 0,2 1T 200>50 12 

D 3+ 13>8+ 

D 

sl5 680 D sl5 3 0,1 0,2 1T 200>50 12 

D 3+ 13>8+ 

D 

sl5 680 D sl5 10 0,1 0,2 1T 200>25 12 

3+ 13>B+ 

sl5 680 F sl5 6 0,1 0,2 1T 300>50 12 

3+ 13>8+ 

sl5 680 A sl5 6 0,1 0,2 1T 200>35 12 

A ' 3+ 13>8+ 


1 

V 

Z 

LCC20 

TI 

L20-6 

C0IP8 

TI 

08-6 

S08 

TI 

S8-22 

DIP8 

S08 

DIP8 

T099 

i 

D8-22 

S8-22 

D8-22 

T8-22A 

FP10 

TI 

F10-22 

S08 

TI 

S8-22 

DIP8 

TI 

D8-22 

CDIP8 

TI 

08-22 

S08 

TI 

S8-22 

DIP8 

TI 

D8-22 

CDIP8 

TI 

08-22 

CDIP8 

TI 

D8-22 

CDIP8 

TI 

08-22 

LCC20 

TI 

L20-22 

C0IP8 

TI 

D8-22 

S014 

TI 

S14-42 

CDIP14 

TI 

014-42 

DIP14 

TI 

D14-42 

S014 

TI 

S14-42 

CDIP14 

TI 

D14-42 

DIP14 

TI 

014-42 

CDIP14 

TI 

D14-42 

FP14 

TI 

F14-42 

SOI 4 

TI 

S14-42 

CDIP14 

TI 

014-42 

DIP14 

TI 

014-42 

S014 

TI 

S14-42 

CDIP14 

TI 

014-42 

DIP14 

TI 

D14-42 

LCC20 

TI 

L20-42 

S08 

TI 

S8-12 

DIP8 

TI 

08-12 

S08 

TI 

S8-12 

DIP8 

TI 

08-12 

S08 

TI 

S8-12 

DIP8 

TI 

08-12 

CDIP8 

TI 

08-12 

S08 

TI 

S8-12 

DIP8 

TI 

D8-12 

CDIP8 

TI 

D8-12 

CDIP8 

TI 

D8-12 

CDIP8 

TI 

D8-12 

LCC20 

TI 

120-12 

CDIP8 

TI 

D8-12 

S08 

TI 

S8-1 

DIP8 

TI 

08-1 

S08 

TI 

S8-1 

DIP8 

TI 

D8-1 

S08 

TI 

S8-1 

DIP8 

TI 

DB-1 

CDIP8 

TI 

08-1 

CDIP8 

TI 

D8-1 

CDIP8 

TI 

D8-1 

S08 

TI 

S8-6 

DIP8 

TI 

08-6 

S08 

TI 

S8-6 

DIP8 

TI 

08-6 

T099 

TI 

T8-6A 

SOS 

TI 

S8-6 

DIP8 

TI 

D8-6 

CDIP8 

TI 

D8-6 

S08 

TI 

S8-6 

DIP8 

TI 

D8-6 

CDIP8 

TI 

08-6 

CDIP8 

TI 

D8-6 

CDIP8 

TI 

D8-6 

LCC20 

TI 

L20-6 

C0IP8 

TI 

D8-6 
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TL072CD BJF 
TL072CP 

TL072ID BJF 
TL072IP 

TL072ML BJF 


TL072ACD BJF 

TL072ACPI 

TL072ACJG 

TL072BCDI BJF 

TL072BCPI 

TL072BCJG 

TL072CJG BJF 

TL072IJG BJF 

TL072MFK BJF 
TL072MJG 

TL074CD BJF 

TLQ74CJ 

TL074CN 

TL074ID BJF 

TL074IJ 

TL074IN 

TL074MJ BJF 
TL074MW 

TL074ACD BJF 

TL074ACJ 

TL074ACN 

TL074BCD BJF 

TL074BCJ 

TL074BCN 

TL074MFK BJF 

TL075CN BJF 

TL080CD BJF 
TL080CP 

TL080ID BJF 
TL080IP 

TL080AC0 BJF 

TL080ACP 

TLOBOACJG 

TLOBOCJG BJF 

TLOBOIJG BJF 

TLOBOMJG BJF 

TL081CD BJF 
TL081CP 

TLOB1ID BJF 

TL081IP 

TL081ACD 

TL081ACP 

TLOB1ACJG 

TL081BCDIBJF 

TLO8IBCP1 

TL081BCJG 

TLOB1CJG BJF 

TL081IJG BJF 

TL081MFK BJF 
TLOB1MJG 

TL082CD BJF 
TL082CP 

TL082ID BJF 

TL082IP 

TL082ACD 

TL082ACP 

TL082ACJG 

TL082BCDI BJF 

TL082BCPI 

TL082BCJG 

TL082CJGI BJF 


NS,OS sl8 
NŠ,OS sl8 
NŠ,OS sl8 
NŠ,OS sl8 

NŠ,OS sl8 

NŠ,OS sl8 
NŠ,OS sl8 
NŠ,OS sl8 
NŠ,OS sl8 

NŠ,OS sl8 

NŠ,OS sl8 
NŠ,OS sl8 

NŠ,OS sl8 

NŠ,OS sl8 
NŠ,OS sl8 
LP, OS sl8 
LP, OS sl8 
LP, OS sl8 

LP, OS sl8 
LP, OS sl8 
LP, OS sl8 
LP, OS sl8 
LP, OS sl8 

LP, OS sl8 

LP, OS sl8 
LP, OS sl8 
LP, OS slB 
LP, OS sl8 
LP, OS sl8 

LP, OS slB 

LP, OS s!8 


U ID U I P tot 

I ID+ h+ 
max max max 
[V] [V][mW] 


s30 s!5 680 


s30 sl5 680 
s30 s!5 680 


U S U I0 I I0 I IB 

max max max 
[V] [mV] [nA] [nA] 


sl5 10 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 3 0,1 0,2 

sl3 10 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 10 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 9 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 3 0,1 0,2 

sl5 9 0,1 0,2 

sl5 10 0,1 0,2 

sl5 15 0,2 0,4 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 6 0,í 0,2 

sl5 15 0,2 0,4 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 15 0,2 0,4 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 3 0,1 0,2 

sl5 15 0,2 0,4 

515 6 0,1 0,2 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 15 0,2 0,4 

sl5 6 0,1 0,2 

sl5 3 0,1 0,2 

sl5 15 0,2 0,4 


[MQ] A 
C T B 
CÍFJ [ 




U OM/M 

IgCmA] 

Lvj 

CJ.PFJ 

SR+ 

B1+ 

[V/^js] 

[MHz] 



1T 200>25 12 

3+ 13»8+ 

1T 200 >50 12 

3+ 13>6+ 

1T 200 >35 12 

3+ 13>8+ 

1T 200 >50 12 

3+ 13>8+ 

1T 200 >50 12 

3+ 13>8+ 

1T 200 >25 12 

3+ 13>8+ 

1T 200 >50 12 

3+ 13>6+ 

1T 200 >35 12 

3+ 13>8+ 

1T 200 >25 12 

3+ 

1T 200 >50 

3+ 

1T 200 >35 

3+ 

1T 200 >50 

3+ 

1T 200 >50 

3+ 

1T 200 >35 

3+ 

1T 200 >35 

3+ 


1T 200 >25 

1T 200 >50 

1T 200 >50 

1T 200 > 25 

1T 200 > 50 

1T 200> 25 

1T ' 200> 25 

1T 200 > 50 


12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 

12 3+ 

13>8+ 


1T 200> 50 12 3+ 

13>8+ 


1T 200> 25 12 3+ 

13>8+ 

1T 200> 50 12 3+ 

1 > 8 + 

1T 200> 25 12 3+ 

1 > 8 + 

1T 200> 25 12 3+ 

13=6+ 

1T 200 >50 12 3+ 

13>8+ 


1T 200 >50 12 3+ 18+ 

17*8+ 0,05 c 

1T 200> 25 12 3+ 18+ , 


S08 TI S8-22 
DIP8 TI D8-22 


SOB TI 
DIP8 TI 
CDIP8 TI 

S08 TI 
DIP8 TI 
CDIP8 TI 

CDIP0 TI 

CDIP8 TI 

LCC20 TI 
CDIP8 TI 

S014 TI S14-42 
CDIP14 TI 014-42 
DIP14 TI 014-42 

S014 TI S14-42 
CDIP14 TI 014-42 
DIP14 TI D14-42 

TI 014-42 

TI F14-42 

TI S14-42 
TI D14-42 
TI D14-42 

TI S14-42 
TI D14-42 
TI 014-42 


0IP14 TI 1014-45 


S08 TI 
DIP8 TI 

S08 TI 
DIP8 TI 
CDIP8 TI 

CDIP8 TI 

CDIP8 TI 

C0IP8 TI 

S08 TI 
0IP8 TI 

SOS TI 
DIP8 TI 
S08 TI 
DIP8 TI 
CDIP8 TI 

S08 TI 
DIP8 TI 
CDIP8 TI 

CDIP8 TI 

CDIP8 TI 

LCC20 TI 
CDIP8 TI 


S08 TI 
DIP8 TI 
S08 TI 
DIP8 TI 
CDIP8 TI 

SOB TI 
DIP8 TI 
CDIP8 TI 
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TL082I3G B3F 

T1082MFK B3F 
TI.082MJG 

TL083CD BJF 

TL083C3 

TL083CN 

TL083ID B3F 

TL083I3 

TL083IN 

TL083M3 B3F 

TL083ACD B3F 

TL083AC3 

TL083ACN 

TL083MFK B3F 


TL084CD B3F 

TL084C3 

TL084CN 

TL084ID B3F 

TL084I3 

TL084IN 

TL084M3 B3F 


TL084ACD B3F 

TL084AC3 

TL084ACN 

TL084BCD B3F 

TL084BC3 

TL084BCN 

TL084MFK B3F 

TL085CN B3F 

TL087CD' B3F 

TL087CL 

TL0B7CP 

TL087ID 

TL087IL 

TL087IP 

TL087CJG 

TL087I3G 

TL088CD B3F 
TL088CL 
TL088CP 

TL088ID I BJF 
TL088IL 
TL088IP 

TL088ML B3F 
TL088MU 

TL088C3G B3F 

TL088IJG B3F 

TL088M3G B3F 

TL287CD B3F 

TL287CL 

TL287CP 

TL287ID B3F 

TL287IL 

TL287IP 

TL287C3G B3F 
TL287I3G 

TL288CD B3F 

TL288CL 

TL288CP 

TL288ID B3F 

TL288IL 

TL288IP 

TL288ML B3F 
TL288MU 

TL288C3G B3F 
TL288I3G 

TL288MJG B3F 
TL136C B 


[V] 


sl8 s30 sl3 680 

sl8 s30 sl5 680 

sl8 s30 sl5 680 

sl8 s30 sl5 680 

sl8 s30 sl5 680 

sl8 s30 sl5 680 

sl8 s30 sl5 680 

sl8 s30 sl5 680 

sl8 s30 sl5 680 

sl8 s30 sl3 680 

sl8 s30 sl5 680 

sl8 s30 sl5 680 

sl8 s30 sl5 680 

s!8 ^50 sl5 680 


u s u io rio ! ib R I 


max max max C T 
[V] [mV] [nA] [nA] [ pF] 


sl5 6 0,1 0,2 1T 

sl5 6 0,1 0,2 1T 

sl5 15 0,2 0,4 1T 

sl5 6 0,1 0,2 1T 

sl5 6 0,1 0,2 1T 

sl5 6 0,1 0,2 1T 

sl5 6 0,1 0,2 1T 

sl5 15 0,2 0,4 1T 

sl5 6 0,1 0,2 1T 

sl5 9 0,1 0,2 1T 

sl5 6 0,1 0,2 1T 

sl5 3 0,1 0,2 1T 

sl5 9 0,1 0,2 1T 

sl5 15 0,2 0,4 1T 

sl5 0,5 0,1 0,2 1T 



s30 sl5 
s30 sl5 


200 >50 
200 >25 
200 >25 


200 >25 
200 >50 

200 >25 
200 >25 


200 >25 
200 >50 


200 >25 
200 >25 
105 >50 


sl5 1 0,1 0,2 1T 105 > 50 24 

18»8+ 


sl5 1 0,1 0,2 , 1T 105 > 50 24 

18»8+ 


sl5 3 25p 0,1 1T 105> 50 24 

18+ 

sl5 1 0,1 0,2 1T 105 > 50 24 


sl5 1 0,1 0,2 1T 105> 50 24 

18 

sl5 ’ 3 25p 0,1 1T 105> 50 24 

.18 

sl5 0,5 0,1 0,2 1T 105> 50 24 

sl5 0,5 0,1 0,2 1T 105> 50 

18>8+ 

sl5 0,5 0,1 0,2 1T 105 >50 24 3+ 

18>8+ 

sl5 1 0,1 0,2 1T 105 > 50 24 3+ 

18>8+ 

sl5 1 0,1 0,2 1T 105 >50 24 3+ 


sl5 1 25p 0,1 1T 105> 50 24 3+ 

18+ 

sl5 1 0,1 0,2 1T 105 > 50 24 3+ 

18>8+ 

sl5 3 25p 0,1 1T 105> 50 24 3+ 

18+ 

sl5 6 0,2 0,5 5 0,3 300 > 20 24 3+ 

2 + 


CDIP8 TI 08-22 

TI 120-22 
TI D8-22 

TI S14-22 
CDIP14 TI D14-22 
0IP14 TI 014-22 

TI S14-22 
TI D14-22 
TI 014-22 


TI S14-22 
TI D14-22 
TI D14-22 

TI L20-23 


TI S14-42 
TI 014-42 
TI D14-42 

TI SÍ4-42 
TI D14-42 
TI 014-42 


TI S14-42 
TI 014-42 
TI 014-42 

TI S14-42 
TI 014-42 
TI 014-42 

TI D14-42 

DIP14 TI D14-45 

S08 TI S8-6 
T099 TI T8-6A 
DIP8 . TI D8-6 
S08 . TI S8-6 
T099 TI T8-6A 
DIP8 TI 08-6 
CDIP8 TI D8-6 
CDIP8 TI D8-6 

S08 TI S8-6 
T099 TI T8-6A 
DIP8 TI 08-6 

S08 TI S8-6 
T099 TI T8-6A 
DIP8 TI 08-6 

T099 TI T8-6A 
TI F10-6 


CDIP8 TI D8-6 

C0IP8 TI D8-6 

S08 TI S8-22 
T099 TI T8-22A 
0IP8 TI 08-22 

S08 TI S8-22 
T099 TI T8-22A 
DIP8 •. TI D8-22 

CDIP8 TI D8-22 
CDIP8 TI D8-22 

S08 TI S8-22 
T099 TI T8-22A 
DIP8 TI D8-22 

S08 TI S8-22 
T099 TI T8-22A 
0IP8 TI 08-22 

T099 TI T8-22A 
FP10 TI F10-22 

CDIP8 TI D8-22 
CDIP8 TI D8-22 

CDIP8 TI 08-22 
DIP14 TI D14-42 


























































































































































